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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 318 


15 Μαρτίου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Δ2/Α/8494/2208 

Καθιέρωση Εγχειριδίου Διαδικασιών Επιθεώρησης Ορ¬ 
γανισμών Συντήρησης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν .Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως 
Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργεία) Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν. 1340/83. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 «Περί Οργανισμού της 
ΥΠΑ του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν με το Π.Δ. 439/89, 35/93 και 80/96. 

3. Τον αριθ. 3922/91 Κανονισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που καθιερώνει τον ΘΑΒ 145 σε όλα τα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Τον ΘΑΒ 145 «Κανονισμός 145 του Συνδέσμου Αερο¬ 
πορικών Αρχών». 

5. Τιςδιατάξειςτου κυρωτικού Ν. 211/47 (άρθ. 28Β),της 
Σύμβασης του Σικάγου 1944, όπως ισχύει έκτοτε. 

6. Την αριθ. Δ10/Α/11775/824/28-3-91 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί μεταβίβα¬ 
σης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στους Διοικητή Υποδιοικητή». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α') και 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 
2469/97 (ΦΕΚ 138/Α'). 


8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

9. Την ανάγκη τυποποίησης των Διαδικασιών Επιθεώρη¬ 
σης των Οργανισμών Συντήρησης, αποφασίζουμε: 

1. Καθιερώνουμε το εγχειρίδιο «Διαδικασίες Επιθεώ¬ 
ρησης Οργανισμών Συντήρησης», που εκπονήθηκε σύμ¬ 
φωνα με τα διαλαμβανόμενα στον κανονισμό ϋΑΒ 145 για 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΥΠΑ καθώς και 
των εμπλεκομένων φορέων. 

2. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελείται από σύνολο τεχνικών 
οδηγιών που μπορούν να τροποποιούνται εν μέρει ή στο 
σύνολό τους όταν οι ανάγκες προσαρμογής στους διε¬ 
θνείς κανονισμούς και οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επι¬ 
βάλλουν. Γιατο σκοπό αυτό οι τεχνικές οδηγίες αριθμού- 
νται με τριψήφιο αριθμό με αφετηρία τον 001 και φέρουν 
σε εμφανές σημείο κάθε σελίδας του κειμένου της οδη¬ 
γίας την ημερομηνία έκδοσης ή τροποποίησης. 

3. Το εγχειρίδιο τούτο δεν θα διατίθεται προς πώληση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθεύονται απευ¬ 
θυνόμενοι στην Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, η οποία 
είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση του εν θέματι εγχειρι¬ 
δίου. 

4. Η παρούσα απόφαση να ενσωματωθεί στο εν λόγω 
εγχειρίδιο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Η ισχύς της αρχίζει από δημοσιεύσεως. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 


















3714 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 


Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 

Έκδοση 

Ημερομηνία 

001 

Χορήγηση Πιστοποιητικού σε 

Οργανισμούς Συντήρησης ϋΑΒ-145 



002 

Ανανέωση Πιστοποιητικού ϋΑΒ-145 



003 

Μεταβολή Πιστοποιητικού ϋΑΒ-145 



004 

Αναστολή και Ανάκληση του Πιστο¬ 
ποιητικού ϋΑΒ-145 



005 

Συμπλήρωσης των Εντύπων ϋΑΑ Ροιτπ 6 
και Ροπτι ΜΑΒΒ3 



006 

Ορισμός Υπεύθυνων Επιθεωρητών στους 
Οργανισμούς Συντήρησης 



007 

Τήρηση Ατομικών Μητρώων Επιθεωρητών 



008 

Αρχική και Επαναληπτική Εκπαίδευση 
Επιθεωρητών 



009 

Αξιολόγηση Υπεύθυνων Επιθεωρητών 



010 

Έγκριση ετησίου προγράμματος ελέγχων 
Οργανισμών Συντήρησης 



011 

Καθορισμός χρονικών ορίων επιθεωρήσεων 



012 

Οδηγίες συμπλήρωσης πίνακα 
προγραμματισμού ελέγχων και 

Μέγεθος οργανισμών συντήρησης 



013 

Παρακολούθηση ημερομηνιών 
εκκρεμουσών υποθέσεων Οργ. Συντήρησης 



014 

Συμπλήρωση πίνακα Οργ. Συντήρησης 
κατά ϋΑΒ-145 



015 

Παράδοση-παραλαβή Οργανισμού 
Συντήρησης από Υπεύθυνους Επιθεωρητές 




ΘΕΜΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ Ή/ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ϋΑΒ-145. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης Τεχνικής Οδηγίας είναι να ενη¬ 
μερώσει τους ενδιαφερομένους οργανισμούς συντήρη¬ 
σης για την διαδικασία που εφαρμόζεται όσον αφορά την 
έγκρισή τους σύμφωνα με τον κανονισμό ϋΑΒ-145. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3922/91 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου "για την εναρμόνηση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στο τομέα της Πολιτικής Αερο¬ 
πορίας", οι οργανισμοί συντήρησης που εδρεύουν στην 
Ελλάδα υποχρεούνται να είναι εγκεκριμένοι από την ΥΠΑ, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ϋΑΡ-145 του 
Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (ϋΟΙΝΤ ΑνίΑΤΙΟΝ ΑΙϋ- 
ΤΗΟΒΙΤΙΕ3-ϋΑΑ). 

Α/φοςτο οποίο χρησιμοποιείται γιαΔημόσια Μεταφορά 
επιβατών είτε φορτίου δεν επιτρέπεται να ίπταται εκτός 
εάν πιστοποιητικό διάθεσης σε πτήση (ΟΘάιΐίοαίΘ οί Βθ- 
Ιθ38Θ Ιο ΒθΓνϊοθ, ΘΒ3) έχει χορηγηθεί από εγκεκριμένο 
οργανισμό συντήρησης, μετά από συντήρηση που εκτε- 
λέσθηκε στο α/φος ή σε παρελκόμενο που έχει εγκατα¬ 
σταθεί σ’αυτό. 

Παρελκόμενο α/φους, που πρόκειται να εγκατασταθεί 
σε α/φος που χρησιμοποιείται για δημόσια μεταφορά επι¬ 
βατών είτε φορτίου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
εκτός εάν πιστοποιητικό διάθεσης σε χρήση (ΘΒ3) έχει 
χορηγηθεί από εγκεκριμένο οργανισμό συντήρησης, με¬ 
τά από συντήρηση που εκτελέσθηκε σ’αυτό. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι οργανισμοί συντήρησης που εδρεύουν εκτός Ελ¬ 


λάδος και σε κράτη-μέλη του ϋΑΑ εγκρίνονται από την 
Εθνική Αεροπορική Αρχή (ϋΑΑ/ΝΑΑ) της χώρας όπου 
εδρεύουν. 

2. Οι εγκρίσεις αυτές γίνονται αυτομάτως αποδεκτές 
από την ΥΠΑ. 

3. Οι οργανισμοί συντήρησης που εδρεύουν εκτός κρα- 
τών-μελών του ϋΑΑ και επιθυμούν να προσφέρουν υπη¬ 
ρεσίες συντήρησης σε εγκεκριμένους οργανισμούς που 
εδρεύουν στην Ελλάδα πρέπει να αιτηθούν χορήγηση 
έγκρισης κατά το ϋΑΒ-145 απάτην ΥΠΑ, σύμφωνα με την 
διαδικασία που καθορίζεται στο ϋΑΑ-Αάΐ'ηΙηΙεΙί'Ηΐίνθ Ουίά- 
3Π0Θ Μ3ίΘΙΊ3ΐ (3 θοΙιοπ 2 ΜβΙπΙθπβποθ, Ρβγϊ Τννο, Ργοοθ- 
άυΓΘ3, 0ά3ρΙθΓ 10, Ορίίοπ 3) 

Αυτή η έγκριση θα ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών, αλλά ΔΕΝ γίνεται αυτόματα αποδεκτή από τις άλ¬ 
λες Εθνικές Αεροπορικές Αρχές του ϋΑΑ. (ϋΑΑ/ΝΑΑε). 

Σημείωση: Μέχρι της τυχόν χορήγησης έγκρισης κατά 
το ϋΑΒ-145 σ’αυτούς τους οργανισμούς, οιεκτελούμενες 
από αυτούς εργασίες συντήρησης γίνονται με ευθύνη του 
κατά τον ϋΑΒ-145 εγκεκριμένου οργανισμού συντήρη¬ 
σης, εφ’ όσον του έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη ικανότητα 
και κατόπιν έγκρισης της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου 
που εφαρμόζει. 

4.0 ενδιαφερόμενος οργανισμός συντήρησης υποχρε- 
ούται να αποδείξει, κατά την διαδικασία ελέγχου, ότι πλη- 
ρεί όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού ϋΑΒ-145 που 
έχουν εφαρμογή στην αιτουμένη έγκριση. 

5. Η χορηγηθείσα έγκριση ισχύει εφόσον δεντροποποι- 
είται η δομή και οι διαδικασίες του οργανισμού συντήρη¬ 
σης που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του 
Οργανισμού (Μ3ίπΐΘη3ηοθ Οι^ΒπίεΒίίοη ΕχροείΙίοη, 
ΜΟΕ). Τυχόν αλλαγές του ΜΟΕ πρέπει να τυγχάνουν της 
έγκρισης της ΥΠΑ, σύμφωνα με διαδικασία που περιγρά- 
φεται σ’αυτό. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο οργανισμός συντήρησης υποβάλλει εγγράφως αίτη¬ 
ση για χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό 
ϋΑΒ-145 στην ΥΠΑ/Δ2, με το επίσημο έντυπο αίτησης 
(ϋΑΑ Ροπή Τννο). 

Το ϋΑΑ Ροιτπ Τννο (παράρτημα 1) συμπληρούται κατάλ¬ 
ληλα από τον υπόλογο κατά ϋΑΒ-145 Διευθυντή (Αοοουπ- 
Ι301θ ΜαηΒρΘΓ) ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο 
και υποβάλλεται στην ΥΠΑ/Δ2 μαζί με το σχετικό παρά¬ 
βολο. 

2. ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 

2.1 Ο υπόλογος κατάϋΑΒ-145Δ/ντήςή οΔ/ντής Ποιοτι¬ 
κού Ελέγχου (0υ3ϋ1γ Μαπαροή του οργανισμού καλείται 
να επισκεφθεί την ΥΠΑ/Δ2 προς επιβεβαίωση ότι οι εργα¬ 
σίες του οργανισμού εντάσσονται στα πλαίσια του ϋΑΒ- 
145, διευκρίνηση του εύρουςτων προς έγκριση εργασιών 
και παροχή πληροφοριών και οδηγιών. 

2.2 Από την ΥΠΑ/Δ2 χορηγούνται στον ανωτέρω εκπρό¬ 
σωπο του οργανισμού το Ραά 2 (παράρτημα 2, φ.5) και 
Ραά 3 (παράρτημα 3, φ.3) του ϋΑΑ Ροπτι 6 που θα χρησι¬ 
μοποιήσει ο Δ/ντής Ποιοτικού Ελέγχου για σχετική προε¬ 
τοιμασία όσον αφορά την αξιολόγηση του οργανισμού, 
αντίτυπα του ϋΑΑ Ροιτώ 4 (παράρτημα 4) που πρέπει να 
συμπληρωθούν από τα άτομα που κατέχουν θέσεις σύμ¬ 
φωνα με τις απαιτήσεις του ΑΟϋ-145.30(3) καθώς επίσης 
και το ϋΑΑ Ροπή Οπθ ως πρότυπο (παράρτημα 5). 

2.3 Επίσης χορηγείται σχέδιο εγχειριδίου λειτουργίας 
οργανισμού (ΜαίπίΘπβποθ ΟΓρΒηίεβΙίοπ Εχροείΐίοπ, ΜΟΕ) 
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βάσει του οποίου ο οργανισμός υποχρεούται να εκπονή¬ 
σει ολοκληρωμένο εγχειρίδιο σύμφωνα με το ύΑΒ-145.70 
και ειδικώτερα κατά το παράρτημα 2 του ΑΩύ-145.70(α), 
και να το υποβάλλει σε δύο (2) αντίγραφα στην ΥΠΑ/Δ2. 

2.4 Μετά την υποβολή του σχεδίου ΜΟΕ, η ΥΠΑ/Δ2 ορί¬ 
ζει Επιθεωρητή (ές) για την αξιολόγηση του οργανισμού 
εντός δεκαπενθημέρου, εφόσοσντα ανωτέρω υποβληθέ- 
ντα είναι πλήρη. 

2.5 Οι επιθεωρητές υποχρεούνται να προγραμματίσουν 
τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τον 
Δ/Δ2 εντός τριών ημερών από της έκδοσης ορισμού επι¬ 
θεωρητών. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

3.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗΣ (ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ ΟΒΟΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΕΧΡ05ΙΤΙ0Ν, 
ΜΟΕ) 

3.1.1 Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Οργανισμού Συ¬ 
ντήρησης (ΜΟΕ) πρέπει να είναι ένα νέο εγχειρίδιο που να 
έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτή¬ 
ματος 2του ΑΟύ-145.70(α) και να μήν αποτελεί τροποποί¬ 
ηση παλαιοτέρου εγχειριδίου του οργανισμού, αν και ορι¬ 
σμένες από τις καθιερωμένες διαδικασίες δύνανται να γί¬ 
νουν αποδεκτές από τον Επιθεωρητή (ές) και να 
μεταφερθούν σ’αυτό. 

Είναι ουσιώδες ο κάθε οργανισμός συντήρησης να εκ¬ 
πονεί το ΜΟΕ σύμφωνα με την δομή που περιγράφεται 
στο ανωτέρω παράρτημα έτσι ώστε να υφίσταται ομοιο¬ 
γένεια στα εγχειρίδια όλων των οργανισμών. 

3.1.2 Ο υπόλογος κατά ϋΑΒ-145 Διευθυντής υπογράφει 
δήλωση σύμφωνα με το έντυποτου παραρτήματος 5. (Αο 
οουηίαόΐθ ΜαπαρθΓ ΟοπιπιίΙπίθπΙ). Το πλήρες ΜΟΕ, που 
έχει ελεγχθεί και πιθανόν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Επιθεωρητού(ών), υποβάλλεται από τον 
οργανισμό εις διπλούν στην ΥΠΑ/Δ2. 

3.1.3 0ιτυχόνμελλοντικέςτροποποιήσειςτου ΜΟΕ από 
τον οργανισμό πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με διαδι¬ 
κασίες που θα αναφέρονται στην παράγραφο 1.10 του 
1ου Μέρους αυτού καιτααναφερόμενα στην παράγραφο 
5 των Γενικών Διατάξεων του παρόντος. 

3.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

3.2.1 Τα αντίγραφα των Ροιτπ 4 συμπληρώνονται από 
τους υποψήφιους για τις θέσεις που απαιτεί το ΑΟύ- 
145.30(3). Ο επιθεωρητής (ές) θα εκτιμήσει, κατόπιν συ¬ 
νέντευξης, την καταλληλότητά τους για τις προτεινόμε- 
νες θέσεις και θα εισηγηθεί ανάλογα στην Ροπή 6. 

Η αποδοχή των υποψηφίων γίνεται με υπογραφή του 
Ροπή 4 στην κατάλληλη θέση από τον Επιθεωρητή (ές). 

Τυχόν αλλαγές των ανωτέρω προσώπων θα εγκρίνονται 
από τον αρμόδιο Επιθεωρητή (ές) ή, απουσία αυτών, από 
τηνΥΠΑ/Δ2. 

Ο Επιθεωρητής δύνανται να ζητήσουν την συμπλήρωση 
της Ρογγπ 4 και για άλλαπρόσωπατου οργανισμού που κα¬ 
τέχουν υπεύθυνες θέσεις. 

Το Ρογοι 4 δεν απαιτείται για τον Υπόλογο Δ/ντή. Πρέπει 
όμως να συμπληρωθεί εάν ο Υπόλογος Δ/ντής κατέχει και 
μία ακόμη από τις υπεύθυνες θέσεις που απαιτεί το ΑΟύ- 
145.30(3) (πχΔ/ντής συντήρησης). 

3.2.2 Το Ρογοι 6 χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται 
απο τον Επιθεωρητή (ές) για την σχετική εισήγηση στην 
ΥΠΑ/Δ2. 

Το Ρογοι 3, που αποτελείτο πιστοποιητικό έγκρισης του 
οργανισμού συντήρησης, και η προσαρτημένη σ’ αυτό 


εγκεκριμένη κατάσταση εργασιών του οργανισμού (Αρ- 
ρΓονβΙ 3οόθόυΙθ) εκδίδονται απότηνΥΠΑ/Δ2. 

3.3 ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ϋΑΒ-145.30(3) 

3.3.1 Γενικά. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ύΑΒ-145.30(3) και τις 
σχετικές διευκρινίσεις που αναφέρονται στο ΑΟϋ- 
145.30(3) (παράρτημα 6) ένας πλήρης οργανισμός συ¬ 
ντήρησης πρέπει να διαθέτει το ακόλουθο προσωπικό : 

α) Υπόλογος κατά ϋΑΒ-145 Δ/ντής (ΑοοουηΙβόΙθ Μαπ- 

30ΘΓ) 

β) Υπεύθυνος Συντήρησης Βάσης (Β35Θ Μ3ίηίΘη3Π0θ 
Μ3Π39ΘΓ) 

γ) Υπεύθυνος Συντήρησης Γραμμής Πτήσεων (ϋηβ 
ΜβίηίθπβηοΘ Μαπαρθή 

δ) Υπεύθυνος Συνεργείων Συντήρησης Παρελκομένων 
(ΝΛ/ΟΓΙοΓίΟΡ Μ3Π30ΘΓ) 

ε) Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου (ΟυεΝΙγ Μαπαρθή. 

Τα άτομα των θέσεων β, γ, δ και ε πρέπει να αναφέρο- 
νται άμεσα στον Υπόλογο Δ/ντή. 

Η ύπαρξη λοιπών υπευθύνων (πχ. υπεύθυνος εκπαίδευ¬ 
σης, υπεύθυνος εφοδιασμού, κλπ) αποτελεί επιλογή του 
οργανισμού ανάλογα με το εύρος των εργασιών του. 

Ανάλογα με την έγκριση που αιτείται ο οργανισμός είναι 
δυνατόν να μην απαιτούνται όλα τα ανωτέρω άτομα, 
όπως π.χ. σε οργανισμό συντήρησης που εκτελεί μόνο 
συντήρηση γραμμής πτήσεων, όπου απαιτούνται ο Υπό¬ 
λογος Δ/ντής, ο υπεύθυνος Συντήρησης Γραμμής και ο 
υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου. 

3.3.2 Προσόντα 

3.3.2.1. Αεροπλάνα 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να διαθέ¬ 
τουν, σαν ελάχιστη απαίτηση της ΥΠΑ, τα ακόλουθα προ¬ 
σόντα : 

α) Υπόλογος Δ/ντής : άτομο που κατέχει υψηλή θέση 
στην εταιρεία και είναι υπεύθυνο για την οικονομική δια¬ 
χείριση του οργανισμού όσον αφορά την λειτουργία του, 
σύμφωνα με το ΘΑΒ-145.5 

β) Ο υπεύθυνος συντήρησης βάσης ή συνεργείων συ¬ 
ντήρησης παρελκομένων ή ποιοτικού ελέγχου ή γραμμής 
πτήσεως, κλπ, πρέπει να διαθέτει ένα από τα κατωτέρω 
προσόντα: 

(ί) Να είναι Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός ή απόφοιτος 
ΣΜΑ, μέλος ΤΕΕ, και να διαθέτει τρία (3) χρόνια τουλάχι¬ 
στον τεχνικής πείρας σε αερομεταφορείς ή/και οργανι¬ 
σμούς συντήρησης πολιτικών α/φών είτε παρελκομένων 
αυτών, ή να έχει αντίστοιχη χρονική εμπειρία επί ελέγχων 
στους εν λόγω οργανισμούς μέσα στα πλαίσια των απαι¬ 
τήσεων και διαδικασιών Πολιτικής Αεροπορικής Αρχής. 

(μ) Να είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός, μέλος ΤΕΕ, 
και να διαθέτει πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια τεχνικής αε¬ 
ροπορικής πείρας σε οργανισμούς συντήρησης πολιτι¬ 
κών α/φών είτε παρελκομένων αυτών. 

Στην θέση του υπεύθυνου Συνεργείων Παρελκομένων 
δύναται να τοποθετηθεί και: 

- απόφοιτος ΤΕΙ, αντιστοίχου ειδικότητας, εφ’ όσον δια¬ 
θέτει επτά (7) τουλάχιστον χρόνια τεχνικής εμπειρίας σε 
οργανισμούς συντήρησης πολιτικών α/φών είτε παρελκο¬ 
μένων τους, αντιστοίχου ειδικότητας (υδραυλικά, μηχα¬ 
νουργείο, κινητήρες, ελασματουργείο, κλπ), ή 

- απόφοιτος ΣΤΥΑ, κάτοχος πτυχίου ΥΠΑ τύπου II, σκά¬ 
φους και κινητήρα, με εξαετή (6) τουλάχιστον τεχνική αε¬ 
ροπορική πείρα σε οργανισμούς συντήρησης πολιτικών 
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αερ/φών είτε παρελκομένων τους, αντιστοίχου ειδικότη¬ 
τας (υδραυλικά, μηχανουργείο, κινητήρες, ελασματουρ- 
γείο, κλπ), επί συνόλου δεκαπενταετούς (15) τουλάχιστον 
τεχνικής αεροπορικής εμπειρίας. 

Για αλλαγή ειδικότητας των ανωτέρω (πχ από μηχα¬ 
νουργείο σε ελασματουργείο, κινητήρες, κλπ) απαιτού¬ 
νται δύο (2) έτη προϋπηρεσίας στην νέα ειδικότητα. 

Παρατήρηση: Αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν μό¬ 
νο εργασίες συντήρησης επί γραμμής πτήσεως και δια¬ 
θέτουν προς εκμετάλλευση μέχρι ένα (1) α/φος με ΜΤΟ\Λ/ 
μέχρι 5700 χλγ, ή μέχρι δύο (2) α/φη με ΜΤΟ \Ν μέχρι 3000 
χλγ, δύνανται να διαθέτουν μόνο υπεύθυνο συντήρησης 
γραμμής πτήσεως με την αναφερόμενη προσοντολογία 
των (ί) (ϋ) ανωτέρω, ο οποίος δύναται να καλύπτει και τις 
ανάγκες ποιοτικού ελέγχου, 

Αντίστοιχα, οργανισμοί συντήρησης που επιθυμούν να 
εγκριθούνγια συντήρηση παρελκομένων α/φών για μέχρι 
μία (1) ικανότητα (ΟΙαεε Ό’) επί παρελκομένων α/φων με 
ΜΤΟ\Α/>5700 χλγ, ή μέχρι δύο (2) ικανοτήτων (ΟΙεεε Ό’) 
επί παρελκομένων α/φων με ΜΤΟ\Λ/ μέχρι 5700 χλγ, δύ- 
νανται να διαθέτουν μόνο υπεύθυνο συνεργείου παρελ¬ 
κομένων που θα καλύπτει και τις ανάγκες ποιοτικού ελέγ- 
χου. 

3.3.2.2. Ελικόπτερα. 

Προκειμένου περί οργανισμών συντήρησης ελικοπτέ¬ 
ρων, οι υπεύθυνοι της παρα. 3.3.2.1 πρέπει να διαθέτουν 
ένα τουλάχιστον των αντιστοίχων προσόντων, με την πα¬ 
ρατήρηση ότι οι υποψήφιοι για την θέση του υπευθύνου 
συνεργείων παρελκομένων, προερχόμενοι από ΤΕΙ ή 
ΣΤΥΑ, θα διαθέτουν μέρος της τεχνικής εμπειρίας των 
από οργανισμούς συντήρησης πολιτικών ελικοπτέρων ή 
ελικοπτέρων των οποίων ο τύπος έτυχε πολιτικής πιστο¬ 
ποίησης. 

3.3.2.3. Σημειώσεις 

- Η ανωτέρω απαιτούμενη εμπειρία αποδεικνύεται με 
την ύπαρξη επίσημης σύμβασης εργασίας σε αεροπορι¬ 
κές εταιρείες ή οργανισμούς συντήρησης πολιτικών 
α/φών. Χρονικά “κενά’ απασχόλησης δεν λογίζονται ως 
εμπειρία. 

- Εκτός των ανωτέρω ελάχιστων προσόντων που πρέπει 
να διαθέτουν τα αναφερόμενα άτομα, θα γίνει και σχετική 
αξιολόγησή των όπως π.χ. εάν διαθέτουν δίπλωμα αντι¬ 
στοίχου ειδικότητας, εάν η απαιτούμενη τεχνική εμπειρία 
των έχει αποκτηθεί σε εργασίες συντήρησης ανάλογες με 
αυτές που προτείνονται να αναλάβουν, εάν γνωρίζουντην 
ισχύουσα σχετική Ελληνική νομοθεσία και του Συνδέ¬ 
σμου Αεροπορικών Αρχών (ϋΑΑ), κλπ. 

- Η εμπειρία που αποκτάται με απασχόληση τύπου ’πα- 
ροχής υπηρεσιών”, πρέπει να αποδειχθεί από τον ενδια¬ 
φερόμενο ότι έχει τουλάχιστον την ίδια πραγματική χρο¬ 
νική διάρκεια της συνεχούς απασχόλησης των ανωτέρω 
αναφερθέντων εμπειριών. 

- Η ΥΠΑ δεν μπορεί να αποδεχθεί άτομο ως υπεύθυνο 
οργανισμού συντήρησης εάν τα προσόντα τους δεν είναι 
τουλάχιστον τα ανωτέρω ή η αξιολόγησή των, από τον 
Επιθεωρητή(ές) ΥΠΑ, δεν είναι ικανοποιητική. 

3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ. 

3.4.1. Το Πιστοποιητικό Έγκρισης κατά το ϋΑΒ-145 
(Ροππ 3, ΑρρΓονεΙ ΟθάίίίοεΙθ), αναφέρει τους περιορι¬ 
σμούς υπό τους οποίους αυτό εκδίδεται και στην προ- 
σαρτημένη σ’αυτό Κατάσταση Έγκρισης (ΑρρΓοναΙ 
δοίίθάυΐθ) σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1.7 και 1.8 
του ΜΟΕ, προσδιορίζονται ποιές εργασίες εγκρίνονται 


από την ΥΠΑ 

Με το πέρας των ελέγχων ο Επιθεωρητής (ές) ΥΠΑ υπο¬ 
βάλλει στην ΥΠΑ/Δ2 την Ροππ 6 με την κατάλληλη εισή¬ 
γηση, από δύο έντυπα των Ροππ 4 και δύο πλήρη ΜΟΕ. 

3.4.2 Η ΥΠΑ/Δ2, μετά από σχετικό έλεγχο, εκδίδει το πι¬ 
στοποιητικό έγκρισης (Ρογοι 3) στο οποίο προσαρτάται 
και η κατάσταση έγκρισης εργασιών (ΑρρΓονεΙ δοόθάυΐθ) 
του οργανισμού, σύμφωνα με την εισήγηση του Επιθεω- 
ρητού(ών) ΥΠΑ. 

3.4.3 Το πιστοποιητικό, η κατάσταση έγκρισης και η 
πλήρης διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και ΡΑΧτης εται¬ 
ρείας, αποστέλλονται στον αιτούντα και αντίγραφα αυ¬ 
τών στο ϋΑΑ/ΜαίηίθηαηοΘ Οίνίείοη και στην ΜΕΤΕ. 

3.4.4 Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους υπάρ¬ 
ξουν παρατηρήσεις που δεν επιτρέπουν θετική εισήγηση 
(παρατηρήσεις ΙθνθΙ 1 ή 2, ΟόερΙθΓ 20), τότε αυτές γνω¬ 
στοποιούνται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό εγγράφως 
από τον Επιθεωρητή (ές) και εντός πέντε (5) ημερών από 
την ημερομηνία της διαπίστωσής των (ΟόαρΙθΓ 7). 

3.4.5 Ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση ενδιαφε¬ 
ρομένου οργανισμού εξαρτάται κυρίως απότο εύρσςτων 
δραστηριοτήτων του και από την ταχύτητα απόκρισης 
στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες επί των παρα¬ 
τηρήσεων των Επιθεωρητών ΥΠΑ. 

3.4.6 Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα ισχύει για δύο (2) 
χρόνια, εκτός εάν παραδοθεί, αντικατασταθεί, ανασταλεί 
ή ανακληθεί. 

3.4.7 Η ΥΠΑ/Δ2 δύναται να χορηγεί πιστοποιητικό έγκρι¬ 
σης κατά ϋΑΒ-145 και "επ’ αόριστον". Κατά την διάρκεια 
της ισχύος του πιστοποιητικού εκτελούνται έλεγχοι του 
οργανισμού (Αυάίΐε) σύμφωνα με πρόγραμμα ελέγχων 
που θα εκπονηθεί γι’ αυτό το σκοπό. 

3.4.8 Γ ια τυχόν μεταβολή της κατάστασης έγκρισης 
(ΑρρΓοναΙ δοόΘάυΙθ) του οργανισμού συντήρησης, ακο¬ 
λουθείται η διαδικασίατου ΟόερίΘΓ 7, κατόπιν σχετικής αί¬ 
τησης του οργανισμού συντήρησης στην ΥΠΑ/Δ 

Ο Διοικητής ΥΠΑ 
Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 
ΘΕΜΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ϋΑΒ-145 ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορίσει τις διαδικα¬ 
σίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ανανέωση του 
Πιστοποιητικού Έγκρισης των Οργανισμών Συντήρησης 
ϋ ΑΒ-145 και κατά την εκτέλεση των ελέγχων αξιολόγη σης 
του Οργανισμού Συντήρησης. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το Πιστοποιητικό Έγκρισης κάθε Οργανισμού Συντή¬ 
ρησης (Ο.Σ.) ϋΑΒ-145 που εδρεύει στην Ελλάδα ισχύει για 
δύο χρόνια. 

Γ ια κάθε Ο.Σ θα ορίζεται από την ΥΠΑ/Δ2 Υπεύθυνος 
Επιθεωρητής(ές), σύμφωνα μετηνδιαδικασίατηςΜΟΔ6. 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Ο Ο.Σ υποβάλλει στην ΥΠΑ/Δ2 εγγράφως αίτηση για 
την ανανέωση του Πιστοποιητικού Έγκρισης δύο (2) μή¬ 
νες πριν την λήξη του . 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από την ϋΑΑ Ροππ Τννο, συ¬ 
μπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Υπόλογο Δ/ντή, 
και το σχετικό παράβολο. 
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Η ανανέωση γίνεται από την Δ/Δ2 μετά από : 

- έλεγχο πληρότητας των εκτελεσθέντων ελέγχων αξιο¬ 
λόγησης (αυάίίε) για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
(ΜΟΔ 10), από τον υπεύθυνο επιθεωρητή, και 

- θετική εισήγηση του Υπεύθυνου Επιθεωρητή(ών) , 
στην Εοπη 6του ϋΑΒ-145. 

- Ο υπεύθυνος επιθεωρητής πρέπει να έχει ολοκληρώ¬ 
σει τους προβλεπόμενους ελέγχους και να έχει ολοκλη¬ 
ρώσει την ΡΟΒΜ 6 τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την 
ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού έγκρισης του ορ¬ 
γανισμού συντήρησης. 

Σημείωση :0 Δ/Δ2 δύναται να ορίσει και άλλον Επιθεω- 
ρητή(ές) ΥΠΑ να εκτελέσουν πλήρη έλεγχο αξιολόγησης 
(ίυΙΙ αυάίί) του οργανισμού συντήρησης, με το πέρας της 
χρονικής περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού έγκρισης, 
μαζί με τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή(ές). 

Το εκδοθέν Πιστοποιητικό Έγκρισης, η Κατάσταση 
Έγκρισης και τυχόν παραρτήματα αυτής αποστέλονται 
από την Δ2: 

- στον Οργανισμό Συντήρησης, και 

- στον Σύνδεσμο Αεροπορικών Αρχών, Διεύθυνση Συ¬ 
ντήρησης (ύΑΑ-ΗΟ, Μείπίθηαποθ Οίνίείοπ) 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής(ές) πρέπει να χρησιμοποιεί, 
να συμπληρώνει και να υποβάλλειτα επί μέρους τμήματα 
(πιοόυΐί) της ΜΑΒΒ5 που εκτελεί κατά την διάρκεια των 
προοδευτικών ελέγχων της διετίας ορισμού του. 

Στο τέλος της εν λόγω περιόδου πρέπει να συμπληρώ¬ 
σει και να υποβάλλει στην Δ2 την ύΑΑ Ρογγπ 6, με σχετική 
εισήγηση (ϋΑΑ Ρογπι 6, Ρεά 5). 

Σημείωση : Ο Επιθεωρητής(ές) που τυχόν ορισθεί για 
τον πλήρη έλεγχο αξιολόγησης (ίυΙΙ αυάίΐ) πρέπει να συ¬ 
μπληρώσει και να υποβάλλει την ΘΑΑ Ρογγπ 6, υπογεγραμ¬ 
μένη και από τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή (ές). Για τις τυχόν 
υφιστάμενες παρατηρήσεις του πλήρη ελέγχου, συμπλη¬ 
ρώνονται τα έντυπα ΜΑΒΒ3 6Ε, Ραά 1 & 2, προκειμένου 
να είναι δυνατή η παρακολούθηση των διορθωτικών ενερ¬ 
γειών και ο επανέλεγχος αυτών (ίοΙΙονν-υρ). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Για την συμπλήρωση των ΜΑΒΒ3 εντύπων ακολουθού¬ 
νται οι οδηγίες που αναφέρονται στην ΜΟΔ 5. Τα έντυπα 
ΜΑΒΒ3 6ϋ και 6Ε (Ραά 1 &2) υποβάλλονται στην Δ2 για 
καταχώρηση στο κεντρικό αρχείο (’κρεμαστοί’ φάκελλοι) 
και ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής υποχρεούται να τηρεί αντί¬ 
γραφα αυτών στον εταιρικό φάκελλο που του έχει ανατε¬ 
θεί. 

Το πρόγραμμα των αυάίΐε που έχει εκπονήσει ο Υπεύ¬ 
θυνος Επιθεωρητής (ΥΈ.) και έχει υποβληθεί στην Δ2, 
πρέπει να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο Ο.Σ. Στην πε¬ 
ρίπτωση που ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής επιθυμεί την πα¬ 
ρουσία συγκεκριμένου ατόμου του Ο.Σ (π.χ. Υπολόγου 
Δ/ντού) κατά την εκτέλεση ενός αυάίί, τότε πρέπει να το 
γνωστοποιήσει κατ’ αρχάς προφορικά και, στην περίπτω¬ 
ση που αυτό δεν γίνει εφικτό, εγγράφως. Η γραπτή ειδο¬ 
ποίηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Δ2 και καταχω- 
ρείται στον φάκελλο του Ο.Σ. 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

(Α) Ενέργειες Υπεύθυνου Επιθεωρητού(ών) επί παρα¬ 
τηρήσεων 

1) ίονθ11 

Εάν διαπιστωθούν παρατηρήσεις Εονο11 κατά την διάρ¬ 
κεια ενός αυάίΐτότε ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής υποχρε- 
ούται: 


- να το γνωρίσει άμεσα στον Ο.Σ 

- να αναστείλει την συγκεκριμένη δραστηριότητα, ικα¬ 
νότητα, χρήση εργαλείου, κλπ που επιρρεάζεται από την 
παρατήρηση, συμπληρώνοντας και εκδίδοντας προς τον 
Ο.Σ. το συνημμένο έντυπο “Α’ 

- να υποβάλει το συνημμένο εντύπου “Α’ και να ενημε¬ 
ρώσει τον Δ/Δ2 εντός μιάς (1) ημέρας, 

- να τηρήσει αντίγραφο αυτού στον φάκελλο του Ο.Σ. 
που του έχει ανατεθεί. 

Σημείωση : Σε περίπτωση που δεν διατίθεται άμεσα το 
έντυπο“ Α’ ο Υ. Ε δύναται να εκδόσει και χειρόγραφη Εντο¬ 
λή Αναστολής Εργασιών 1 που θα αναφέρει τουλάχιστον 
τα στοιχεία του εντύπου “Α’ [παρατήρηση(εις) ΕενθΙ 1, 
επιρρεαζόμενες δραστηριότητες, ικανότητες, κλπ], και 
ότι άλλο κρίνει αναγκαίο για την σαφή αντίληψη της πα¬ 
ρατήρησης. 

Η διαπίστωση παρατήρησης ίονοΙ 1 αναστέλλει άμεσα 
και αυτοδίκαια την ισχύ του Πιστοποιητικού Έγκρισης, εν 
όλω ή εν μέρει, ανάλογα με την εκτίμηση της παρατήρη¬ 
σης από τον ΥΈ, που το σημειώνει στο έντυπο “Α’ θέτο¬ 
ντας κύκλο στην κυψέλη που έχει εφαρμογή ή διαγράφο¬ 
ντας την μή έχουσα εφαρμογή κυψέλη (“εν όλω’ ή “εν μέ- 
ρει’). 

Στην περίπτωση που ο Ο.Σ δεν μπορέσει να εκτελέσει, 
εντός του ορισθέντος από τον ΥΈ χρονικού ορίου (3-5 
ημέρες), τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, τότε 
οφείλει να ενημερώσει: 

-τονΥΈ, και μέσω αυτού την ΥΠΑ/Δ2, ότι παύει την επιρ- 
ρεαζόμενη δραστηριότητα, ικανότητα, κλπ. και, παράλ¬ 
ληλα, 

- να αιτηθεί κατάλληλη τροποποίηση του Πιστοποιητι¬ 
κού Έγκρισης, 

εντός πέντε (5) ημερών, το αργότερο, από την ημέρα 
λήψης του εντύπου “Α’ ή της χειρόγραφης “Εντολής Ανα¬ 
στολής Εργασιών 1 του ΥΈ. 

Εάν η παρατήρηση επιρρεάζει όλο τα φάσμα εργασιών 
και δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργει¬ 
ες, τότε ο Ο.Σ. υποχρεούται: 

- να δηλώσει εγγράφως παύση εργασιών εντός πέντε 
(5) ημερών, και 

- να υποβάλλει το Πιστοποιητικό Έγκρισης εντός επτά 
(7) ημερών, το αργότερο. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται από την επομένη ημέρα της έκ¬ 
δοσης του εντύπου “Α’ ή της χειρόγραφης “Εντολής Ανα¬ 
στολής Εργασιών 1 . 

Ο Δ/Δ2 υποχρεούται να προβεί σε ανάκληση του Πιστο¬ 
ποιητικού Έγκρισης και σε εφαρμογή διοικητικών ποινών 
προς τον Υπόλογο Δ/ντή και, γενικώτερα, προς κάθε 
Υπεύθυνο του Ο.Σ. (συντ. γραμμής, ποιοτικού ελέγχου, 
κλπ) εντός δέκα (10) ημερών απάτην ημέρα εκδόσεως και 
παραλαβής του εντύπου “Α’ ή της χειρόγραφης “Εντολής 
Αναστολής Εργασιών”, στην περίπτωση που ο Ο.Σ δεν τη¬ 
ρήσει τα ανωτέρω χρονικά όρια. 

2) ΐΘνθΙ 2 

Μετά από κάθε εκτέλεση ελέγχου (αυάίΐ) ο ΥΈ συντάσ¬ 
σει και υποβάλλει στην Δ2 : 

- την ΜΑΒΒ3 6ϋ (τα πιοάυΐί που ελέγχθησαν) 

- την ΜΑΒΒ3 6Ε (Ρεά 1 & 2) με τις τυχόν παρατηρήσεις 
του και τα τεθέντα χρονικά όρια που προτείνει για την 
αποκατάστασή των, 

και τηρεί αντίγραφο αυτών στον φάκελλο του Ο.Σ. που 
του έχει ανατεθεί (βλ. σημείωση 1) 

Τα υποβληθέντα ελέγχονται από τον Τ/Δ2/Α για πληρό- 
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τητα των εντύπων και ενημέρωσή του και προωθούνται 
στον Δ/Δ2 για τον αυτό σκοπό. Όταν επιστραφούν στο 
Τ/Δ2/Α αρχειοθετούνται στον φάκελλο του Ο.Σ (’κρεμα- 
στό’) και ο Τ/Δ2/Α ενημερώνει το πρόγραμμα επαναληπτι¬ 
κών ελέγχων (ίοΙΙονν-υρ ρΐαη) του Ο.Σ, με τις προταθείσες 
από τον Υ.Ε ημερομηνίες επανελέγχου (βλ. σημειώσεις 2, 
3, 4 και 5). 

Το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό όριο αποκατάστασης της 
παρατήρησης που μπορεί να ορισθεί από τον Υ.Ε (ή την 
Δ2) είναι τρεις (3) μήνες. 

Τα έντυπα ΜΑΒΒ3 6ϋ (πιοάυΐί που εκτελέσθηκαν) και 
ΜΑΒΒ3 6Ε, Ραά 1 & 2 εκδίδονται προς τον Ο.Σ. Αντίγρα¬ 
φα αυτών τοποθετούνται στο αρχείο της Δ2 και κοινοποι¬ 
ούνται από τον Τ/Δ2/Α στον Υ.Ε. 

Ο Υ.Ε ενημερώνει το πρόγραμμα επαναληπτικών ελέγ- 
χωντου Ο ,Σ με τα εκδοθέντα χρονικά όρια και επίπεδο πα¬ 
ρατηρήσεων (ΐοϋονν-υρ αυάίΐ ρΐ3η). Οδηγίες συμπλήρω¬ 
σης του εν λόγω προγράμματος ευρίσκονται στην ΜΟΔ 
12 . 

Εάν κατά την κρίση του Υπεύθυνου Επιθεωρητή(ών) οι 
παρατηρήσεις ΕβνθΙ 2 είναι πολλές ώστε να επηρεάζονται 
σε μεγάλο βαθμό μία ή περισσότερες δραστηριότητες, 
τότε ο Υ.Ε το επισημάνει στον Τ/Δ2/Α και στον Δ/Δ2 στο 
σχετικό υποβλητικό έγγραφο των εντύπων ελέγχου 
(ΜΑΒΒ3 6Ε, Ρ3ά 1 & 2) και λαμβάνεται, εάν κριθεί ανα¬ 
γκαίο, σχετική μέριμνα ταχείας αποκατάστασης ορισμέ¬ 
νων παρατηρήσεων στα προς έκδοση έντυπα. 

3) Σημειώσεις: 

1. Δεν απαιτείται η υποβολή της ΜΑΒΒ3 6Ε, ΡβγΙ 2 στην 
περίπτωση που δεν υφίστανται παρατηρήσεις. Απαιτείται 
όμως η κανονική συμπλήρωση και υποβολή της ΜΑΒΒ3 
6Ε, Ραά 1 για κάθεεκτελεσμένο'ιτιοάυΙυδ’τηςΜΑΒΒβθΟ, 
που θα φέρει την εγγραφή "ΝΙΙ.", διαγωνίως, στον χώρο 
ανάπτυξης των παρατηρήσεων (ΝβιτβΙίνθ 3ηά Ρίηάίηρε). 

2. Ο Τ/Δ2/Α ή/και ο Δ/Δ2 δύναται να ζητήσει λεπτομέ¬ 
ρειες επί των παρατηρήσεων (Εθνθ11 ή 2), και ειδικώτερα 
στην περίπτωση των παρατηρήσεων Εθνθ11. Προς τούτο 
τα σχετικά με τις παρατηρήσεις Εθνθ11 στοιχεία πρέπει να 
είναι πλήρη, σαφή και ακριβή ώστε να προσδιορίζεται χω¬ 
ρίς αμφιβολία η σοβαρότητα της παρατήρησης. 

3. Ο Τ/Δ2/Α δύναται να μην αποδεχθεί τα τεθέντα από 
τον Υ.Ε χρονικά όρια αποκατάστασης των παρατηρήσε¬ 
ων ή την σοβαρότητα αυτών (Ιθνθ11 ή 2). Στην περίπτωση 
αυτή συντάσσει σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς τον 
Δ/Δ2, ανά παρατήρηση που διαφωνεί, και αναφέρει τους 
λόγους. 

4. Ο Δ/Δ2, με ή χωρίς εισήγηση του Τ/Δ2/Α, δύναται να 
αλλάξει τα τεθέντα χρονικά όρια ή το επίπεδο της παρα¬ 
τήρησης, αφού μελετήσει την παρατήρηση (εις) και συμ- 
βουλευθείτονΥ.Ε καιτονΤ/Δ2/Α, συντάσσοντας και εκδί- 
δοντας νέο έντυπο (ΜΑΒΒ8 6Ε, ΡάχΧ 2) με τα νέα χρονικά 
όρια ή επίπεδο, που θα εκδοθεί προς τον Ο.Σ. 

5. Το νέο έντυπο υπογράφεται από τον Δ/Δ2 και αρχειο¬ 
θετείται μαζί με το έντυπο του Υ.Ε. και τις παρατηρήσεις 
του Τ/Δ2/Α στον φάκελλο του Ο.Σ (κεντρικό αρχείο). 

6. Εκτων προτάσεων επίτης παρατήρησης είναι ευνόη¬ 
το ότι πρέπει να προτιμάται η προσφέρουσα ταχύτερη και 
ικανοποιητικώτερη κάλυψη των απαιτήσεων του κανονι¬ 
σμού ϋΑΒ-145, και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη οι 
τυχόν ελλείψεις του Ο.Σ σε προσωπικό, οικονομικούς πό¬ 
ρους, κλπ. Η όλη διαδικασία πρέπει να αποσκοπεί στην: 

-ταχύτερη, κατά το δυνατόν, αποκατάσταση της παρα- 
τήρησης(εων) 


- αύξηση του επιπέδου ποιότητας των εργασιώντου Ο.Σ 

- αυστηρή τήρηση των εγκεκριμένων διαδικασιών του 
Ο.Σ (ΜΟΕ) 

7. Εάν οι παρατηρήσεις του Υ.Ε. απαιτούν και σχετική 
τροποποίηση του ΜΟΕ τότε πρέπει, πριν την ανανέωση 
του Πιστοποιητικού Έγκρισης, να υποβληθούν οι σχετι¬ 
κές διορθώσεις του και να εγκριθούν. Η έγκριση αρχειο¬ 
θετείται στον 1 κρεμαστό ’ φάκελλο της και αντίγραφο χο¬ 
ρηγείται στον Υ.Ε της εταιρείας με ευθύνη του Τ/Δ2/Α. 

(Β) Ενέργειες Οργανισμού Συντήρησης 

Ο Ο.Σ πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή διορθωτι¬ 
κών ενεργειών αμέσως μετά την ενημέρωση που θα γίνει 
επί των παρατηρήσεων από τον Υ.Ε. (άθ-όπΘΐίηρ). 

Στην περίπτωση που οι Υπεύθυνοι του Ο.Σ. δεν είναι πα¬ 
ρόντος κατά την ενημέρωση, θεωρούνται ενημερωμένοι 
από τους παρόντος στην ενημέρωση εκπροσώπους του 
Ο.Σ. 

Η έκδοση των εντύπων ΜΑΒΒ3 6ϋ και 6Ε, Ρ3ά 1 & 2 από 
την Δ2, πρέπει να εκτελεσθεί εντός επτά (7) ημερών από 
την ημέρα υποβολής των ομονύμων εντύπων του Υ.Ε. 

Ο Ο.Σ. πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στον Υ.Ε κα¬ 
τάσταση που θα αναφέρει 

- τις ενέργειες που θα εκτελέσει προκειμένου να απο- 
καταστήσει την κάθε παρατήρηση, και 

- τον προβλεπόμενο χρόνο που απαιτείται για κάθε 
ενέργεια. 

Ο χρόνος αποκατάστασης της κάθε παρατήρησης πρέ¬ 
πει να ευρίσκεται εντός των χρονικών ορίων που έχει θέ¬ 
σει το εκδοθέν από την Δ2 έντυπο ΜΑΒΒ3 6Ε, Ρ3ά 2. 

Το έγγραφο αυτό αποτελεί δέσμευση του Ο.Σ και δεν 
απαιτείται έγκριση ή αποδοχή από την ΥΠΑ/Δ2 ή τον Υ.Ε. 

Εάν οι παρατηρήσεις του Υ.Ε. απαιτούν και σχετική ανα¬ 
θεώρηση, διόρθωση ή τροποποίηση διαδικασιών του 
ΜΟΕ τότε ο Ο.Σ. πρέπει να εκπονήσει τις νέες διαδικασίες 
και να τις υποβάλλει προς έγκριση, μέσω του Υ.Ε. Το έγ¬ 
γραφο έγκρισης φυλάσσεται από τον Ο.Σ. και αντίγραφό 
του χορηγείται στον Υ.Ε. Επίσης, ανεξάρτητα από την 
αποδοχή ή μη των διορθωτικών ενεργειών από τον Υ.Ε, το 
έγγραφο αυτό αποτελεί για τον Ο.Σ. την μόνο απόδειξη 
της αποδοχής των αναθεωρήσεων, διορθώσεων ή τροπο¬ 
ποιήσεων του ΜΟΕ. 

(Γ) Επανέλεγχοι 

Για την αποκατάσταση της παρατήρησης(εων) διενερ- 
γείται επανέλεγχος αυτής (ίοΙΙονν-υρ). 

Ο επανέλεγχος εκτελείται μετά την παρέλευση της ορι- 
σθείσης ημερομηνίας αποκατάστασης της παρατήρη- 
σης(εων), κατά την κρίση του Υ.Ε και προσαρμόζοντας τις 
ημέρες επανελέγχου στο πρόγραμμα βυάίΐε που έχει 
προγραμματίσει. 

Επίσης κατά την κρίση του και για μεγάλο φάσμα παρα¬ 
τηρήσεων, είναι δυνατή η αποδοχή των διορθωτικών 
ενεργειών του ανωτέρω εγγράφου-δέσμευση, χωρίς να 
εκτελεσθεί ο σχετικός επανέλεγχος. 

Εάν οι διορθωτικές ενέργειες επί της παρατήρη- 
σης(εων) του Υ. Ε δεν έχουν εκτελεσθεί εντός του ορισθέ- 
ντος χρονικού ορίου(ων), τότε αυτό γνωστοποιείται εγ- 
γράφως στον Υπόλογο Δ/ντή του Ο.Σ και δίδεται επιπλέ¬ 
ον χρονική παράταση [μέγιστο όριο τριών (3) μηνών] για 
την αποκατάσταση της παρατήρησης(εων). 

Να σημειωθεί ότι οι παρατηρήσεις για τις οποίες έχουν 
εκτελεσθεί μερικώς μόνο οι απαιτούμενες διορθωτικές 
ενέργειες αποτελούν στοιχείο ανάκλησης του Πιστοποιη¬ 
τικού Έγκρισης. 
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(Δ) Έντυπα 

Με την εκτέλεση του επανελέγχου της παρατήρη- 
σης(εων) και την ικανοποίηση του Υ.Ε ότι οι εκτελεσθεί¬ 
σες διορθωτικές ενέργειες καλύπτουν τις απαιτήσεις του 
κανονισμού ΘΑΒ-145, ο Υ.Ε συντάσσει και προωθεί προς 
υπογραφή από τον Δ/Δ2 έγγραφο αποδοχής των διορθω¬ 
τικών ενεργειών του Ο.Σ. 

Το έγγραφο αυτό αποτελεί στοιχείο αποδοχής της απο¬ 
κατάστασης της παρατήρησης(εων) από την Δ2. 

Με ευθύνη του Τ/Δ2/Α : 

- σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου 
στηντελευταία στήλη του εντύπου ΜΑΒΒ36Ε, Ρ3Ι12 (Βθί. 
Οοο.) και αντίγραφο αυτού αρχειοθετείται μαζί με το έντυ¬ 


πο ΜΑΒΒ3 6ϋ και 6Ε Ρ3ά 1&2 (’κρεμαστός φάκελλος’) 
από το οποίο προέρχεται η παρατήρηση, 

- χορηγείται αντίγραφο στον Υ.Ε για ενημέρωση του 
ανατεθέντος φακέλλου του Ο.Σ, και 

- αρχειοθετείται το έγγραφο-δέσμευση του Ο.Σ. στον 
αυτό φάκελλο. 

Οι Ο.Σ. υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα ανωτέρω 
έγγραφα αποδοχής των διορθωτικών ενεργειών. 

Οι ίδιες ενέργειες ακολουθούνται και στην περίπτωση 
που η αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών αποκατάστα¬ 
σης της παρατήρησης(εων) γίνει μόνο με την αποδοχή 
του ανωτέρω εγγράφου-δέσμευση του Ο.Σ. 

Ο Διοικητής 
Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 
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Έντυπο "Α’ 

Εντολή Αναστολής Εργασιών 

Από : Υπεύθυνο(ους) Ιϊπιθείορητή(ές) ΥΠΑ 1 Ιμερομηνία ___________ 


_1 Ιρός : __ (Οργ. Ιιιντήρησης) 

Υπ’ όψη :_ 

Παρακαλείσϋε όπο)ς από λήψεως του παρόντος α\'αστείλετε τις εργασίες συντήρησης που 
εκ τελεί ο οργανισμός σας επί: όλω Εν μέρει 

(εάν "εν μέρει*, αναφέρατε κατηγορία (πχ ΛΙ, 152, 03), ικανότητα, τόπο, παρελκόμενο, κλπ) 


μέχρι νεωτέρας οδηγίας, λόγιο της παρακάτω παρατήρησης(ειον) που προέκυψαν κατά τον 

έλεγχο της___ (ημ/νία), στα πλαίσια των προοδευτικών / επαναληπτικών ελέγχων 

του οργανισμού σας. 

Παρατηρήσεις : [αναφέρατε μι: σαφήνεια την παρπτήρηση(εις)| 


I ια τον Οργ. Συντήρησης 


Ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής 


(Υπογραφή) (Υπογραφή) 

(Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπεύθυνου Δ/ντοΰ) 


I Ιμ/νία παραλαβής: 
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ΘΕΜΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ϋΑΒ-145. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορίσει τις διαδικα¬ 
σίες που πρέπει να ακολουθούνται για την μεταβολή του 
Πιστοποιητικού Εγκρισης των Οργανισμών Συντήρησης 
ϋΑΒ-145. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το Πιστοποιητικό Εγκρισης κάθε Οργανισμού Συντήρη¬ 
σης (ΟΣ) ϋΑΒ-145 που εδρεύει στην Ελλάδα ισχύει για 
δύο χρόνια. 

Εάν στο διάστημα ισχύος του Πιστοποιητικού Έγκρισης 
του ΟΣ υποβληθεί αίτηση για μεταβολή του εγκεκριμένου 
πεδίου εργασιώντου, ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής(ές) που 
έχει ορισθεί για τον συγκεκριμένο ΟΣ, αναλαμβάνει την 
διενέργεια των προβλεπομένων ελέγχων και εισηγείται 
για την αιτουμένη από τον Ο. Σ. μεταβολή . 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Ο Υπόλογος Δ/ντήςτου ΟΣ συμπληρώνει και υποβάλλει 
στην ΥΠΑ/Δ2 

-την ϋΑΑ Ροππ Τννο, 

- τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις του Εγχειριδίου Λει¬ 
τουργίας του (ΜΟΕ), που αντιπροσωπεύουν τις αιτούμε- 
νες μεταβολές, και 

- τυχόν απαιτούμενο παράβολο. 

Τα ανωτέρω προωθούνται στον Υπεύθυνο Επιθεωρη- 
τή(ές), ο οποίος σε συνεργασία με τον ΟΣ καθορίζει το 
πρόγραμμα ελέγχων που θα εκτελέσει. 

Το πρόγραμμα ελέγχων θα πρέπει να καθοριστεί εντός 
πέντε εργασίμων ημερών από της υποβολής της αιτήσε- 
ωςτου ΟΣ και της παράδοσης αυτής στον υπεύθυνο επι¬ 
θεωρητή. 

Το ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να κοινοποιηθεί 
στον ΟΣ εγγράφως. 

Μετά το πέρας του ελέγχου ο Υπεύθυνος Επιθεωρη¬ 
τής (ές) πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει τα έντυ¬ 
πα ϋΑΑ Ρογοι 6 και ΜΑΒΒ3 (βλ. οδηγίες συμπλήρωσης 
στην ΜΟΔ 5) και να έχει ελέγξει και να εισηγηθεί σχετικά 
με την προτεινόμενη από τον ΟΣ αναθεώρηση του ΜΟΕ. 

Δεν πρέπει να υφίστανται παρατηρήσεις Εονθ11 ή ΕενεΙ 
2 επί των μεταβολών που αιτείται ο ΟΣ και δεν χορηγείται 
πιστοποιητικό εάν οι εν λόγω παρατηρήσεις δεν έχουν 
κλείσει και δεν έχει εκτελεσθεί ο σχετικός επανέλεγχος 
(ίοΙΙονν-υρ). 

Οι τυχόν παρατηρήσεις του Υπεύθυνου Επιθεωρη- 
τή(ών) πρέπει να αποσταλλούν στον ΟΣ εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών (έντυπα ΜΑΒΒ3 6ϋ & 6Ε, Ραά 1 & 2), 
αντίγραφα δε αυτών πρέπει να υποβληθούν στην Δ2 (κε¬ 
ντρικό αρχείο) για παρακολούθηση της προόδου της με¬ 
ταβολής. 

Εάν οι παρατηρήσεις του Υ.Ε. απαιτούν και σχετική ανα¬ 
θεώρηση του ΜΟΕ τότε πρέπει, πρίντην έκδοση του νέου 
Πιστοποιητικού Έγκρισης, να υποβληθούν οι σχετικές αλ¬ 
λαγές του ΜΟΕ και να εγκριθούν. Η έγκριση αρχειοθετεί¬ 
ται στον “κρεμαστό” φάκελλο της και αντίγραφο χορηγεί¬ 
ται στον Υ.Ε. της εταιρείας, με ευθύνη του Τ/Δ2/Α. 

Όταν το αποτέλεσμα του επανελέγχου των παρατηρή¬ 
σεων είναι ικανοποιητικό, ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής συ¬ 
μπληρώνει την ΜΑΒΒ3 6Ε, Ραά 2 και εισηγείται στην Δ2 : 


- την χορήγηση εγγράφου έγκρισης της αναθεώρησης 
του ΜΟΕ, και 

- την χορήγηση της αιτουμένης μεταβολής 

Επίσης συντάσσει και προωθεί προς υπογραφή το νέο 
Πιστοποιητικό Έγκρισης και την νέα Κατάσταση Έγκρι¬ 
σης, που περιλαμβάνουν και τις αιτούμενες μεταβολές. 

Σημείωση : Το Πιστοποιητικό και η Κατάσταση φέρουν ως ημε¬ 
ρομηνία έκδοσης την τρέχουσα και ως ημερομηνία λήξης την 
ήδη υφισταμένη, εκτός της περιπτώσεως που η αιτουμένη μετα¬ 
βολή εγκριθεί συγχρόνως με την ανανέωση του πιστοποιητικού. 

Η ΥΠΑ/Δ2, κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω υποβληθέ- 
ντων, εκδίδει έγκριση των αναθεωρήσεων του ΜΟΕ καιτο 
νέο Πιστοποιητικό Εγκρισης (Ροππ 3) με την νέα Κατά¬ 
σταση Έγκρισης (ΑρρΓονεΙ 3οίΐθάυΙθ) στον Ο.Σ. εντός πέ¬ 
ντε (5) εργασίμων ημερών. Το νέο Πιστοποιητικό Έγκρι¬ 
σης κοινοποιείται και στον Σύνδεσμο αεροπορικών Αρ¬ 
χών (ύΑΑ-ΗΌ, Μείηΐθηαποθ Οίνίείοη). 

Ο Διοικητής 
Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Ο.Σ.) ϋΑΒ-145 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορίσει τις διαδικα¬ 
σίες προσωρινής αναστολής και ανάκλησης των κατά 
ϋΑΒ-145 Ο.Σ που κατέχουν πιστοποιητικό έγκρισης εκδο- 
θέν από την ΥΠΑ. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αρμόδιος για την διοικητική πράξη αναστολής εν μέρει 
ή εξ ολοκλήρου του πιστοποιητικού έγκρισης του Ο.Σ εί¬ 
ναι ο Δ/Δ2, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των Υυπευ- 
θύνων Επιθεωρητών της ΥΠΑ. 

Η ΥΠΑ δύναται να προβεί στην προσωρινή αναστολή ή 
ανάκληση του πιστοποιητικού έγκρισης, εν όλω ή εν μέ- 
ρει, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

1. Η μη πλήρωση μιάς τουλάχιστον των κάτωθι οργανι¬ 
κών θέσεων του Ο.Σ: 

- Υπόλογου Διευθυντή, 

-Υπεύθυνου Ποιοτικού Ελέγχου, 

- Υπεύθυνου Συντήρησης Γραμμής Πτήσεων, 

- Υπεύθυνου Συντήρησης Βάσης, και 

- Υπεύθυνου Συνεργείων Συντήρησης Παρελκομένων. 

Οι ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να πληρούνται εντός 

Ιδνθημέρου από την αποχώρηση των ανωτέρω. Διαφο¬ 
ρετικά και για διάστη μα μέχρις ενός διμήνου θα πρέπει να 
ορίζεται από την εταιρεία προσωρινός αντικαταστάτης ο 
οποίος θα πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΥΠΑ. Εάν 
και μετά την παρέλευση του διμήνου δεν καλυφθεί η κενή 
θέση, αναστέλλεται η ισχύς του πιστοποιητικού ϋΑΒ-145 
μέχρι την πλήρωση της θέσης από άτομο που πρέπει να 
εγκριθεί από την ΥΠΑ, κατόπιν σχετικής συνεντεύξεως 
από τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή. 

2. Εάν οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ο Ο.Σ δεν είναι οι 
ελάχιστες απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης για τις οποίες έχει εγκριθεί ο Ο.Σ. 

3. Εάν ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής (ές) έχει καταγράψει 
παρατηρήσεις ΕθνεΙ 2 οι οποίες έχουν κοινοποποιηθεί εγ- 
γράφως στον Ο.Σ και για τις οποίες δεν έχουν γίνει οι απα¬ 
ραίτητες διορθωτικές ενέργειες εντός των χρονικών 
ορίων που ορίζονται στο έντυπο ΜΑΒΒ3 6Ε, ΡηγΙ 2. 
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4. Εάν ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής έχει καταγράψει πα¬ 
ρατηρήσεις ΙενεΙ 1 οι οποίες έχουν κοινοποποιηθεί γρα- 
πτώς στον Ο.Σ και δεν αποκατασταθούν εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών. 

5. Εάν ο Ο.Σ δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ϋΑΒ- 
145.90. 

6. Εάν, κατόπιν συμβάντος ή ατυχήματος, παρατηρηθεί 
ότι ο Ο.Σ. δεντήρησετιςπροβλεπόμενες διαδικασίες έτσι 
ώστε αυτές μπορούν να αποτελούν συμβάλλοντα παρά¬ 
γοντα στο ατύχημα ή συμβάν, τότε γίνεται άμεση ανα¬ 
στολή του Πιστοποιητικού ϋΑΒ-145. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Η ΥΠΑ/Δ2 προβαίνει σε αναστολή, εν μέρει ή εν άλω, του 
Πιστοποιητικού Εγκρισης του Ο.Σ όταν συντρέχει ένας ή 
περισσότεροι από τους παραπάνω λόγους και μετά από 
σχετική εισήγηση του Υπεύθυνου Επιθεωρητού(ών). 

Στην απόφαση αναστολής θα αναφέρονται σαφώς και 
λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους αναστέλλεται το 
Πιστοποιητικό Εγκρισης. 

Στην περίπτωση που ο Ο.Σ. αποκαταστήσει τις ελλεί¬ 
ψεις - παρατηρήσεις βάσει των οποίων έγινε η αναστολή, 
δύναται να αιτηθεί εγγράφως την άρση αυτής. 

Η αίτηση προωθείται στον Υπεύθυνο Επιθεωρητή(ές) ο 
οποίος σε συνεργασία με τον Ο.Σ. προγραμματίζει τους 
ελέγχους που θαεκτελέσει, χωρίς να επηρρεάσει το πρό¬ 
γραμμα ελέγχων και επαναληπτικών ελέγχων που ακο¬ 
λουθεί. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου με σχετική εισήγηση, 
προωθούνται στην Δ2, για περαιτέρω ενέργειες 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Την αναστολή του Πιστοποιητικού ακολουθεί η ανάκλη¬ 
σή του. 

Ο Δ/Δ2 προβαίνει στην ανάκληση του Πιστοποιητικού 
Έγκρισης το αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά την λήξη 
της προθεσμίας για εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών επί 
των ανωτέρω αναφερθέντων εκκρεμοτήτων ή/και περι¬ 
πτώσεων, αφού ελέγξει ότι 

- έχουν υποβληθεί όλα τα σχετικά έντυπα από τον Υπεύ¬ 
θυνο Επιθεωρητή (ές), και 

- έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες ενημέρωσης 
του Ο.Σ. 

Στην απόφαση ανάκλησης θα αναφέρονται σαφώς και 
αναλυτικώς οι λόγοι για τους οποίους ανακαλείται το Πι¬ 
στοποιητικό Εγκρισης και θα ακλείται ο Ο.Σ να υποβάλλει 
στην ΥΠΑ/Δ2 το Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Σ. 

Σε περίπτωση που Ο.Σ επιθυμεί να διακόψει οριστικάτις 
δραστηριότητές του τότε θα πρέπει: 

- να κοινοποιήσει εγγράφως στην ΥΠΑ/Δ2 την οριστική 
διακοπή των εργασιών του 

- να καταθέσει στην ΥΠΑ/Δ2 το Πιστοποιητικό Εγκρισης 
που του έχει χορηγηθεί, και 

- να μην χρησιμοποιεί πλέοντον αριθμό έγκρισης σε κα¬ 
νένα από τα έγγραφα που εκδίδει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Σε περίπτωση που Ο.Σ. επιθυμεί να επανενεργοποιηθεί 
μετά από ανάκληση Πιστοποιητικού Έγκρισης ή διακοπή 
λειτουργίας, τότε η ακολουθητέα διαδικασία είναι εκείνη 
της αρχικής χορήγησης Πιστοποιητικού Έγκρισης ϋΑΒ- 
145 (ΜΟΔΙ). 

Ο Διοικητής Υ.Π.Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 


ΘΕΜΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΟΒΜ 6’ ΚΑΙ ’ΜΑΒΒδ’. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα Τ.Ο καθορίζονται τα έντυπα που θα 
χρησιμοποιούνται από τους επιθεωρητές κατά την διε¬ 
νέργεια των ελέγχων αξιολόγησης (αυόίίε) των κατά ύΑΒ- 
145 εγκεκριμένων Οργανισμών Συντήρησης για χορήγη¬ 
ση, ανανέωση, συνέχιση ή τροποποίηση του Πιστοποιητι¬ 
κού Έγκρισης. 

ΕΝΤΥΠΑ 

Για λόγους τυποποίησης των ελέγχων, ομοιογένειας 
των καταχωρήσεων, παρακολούθησης και προγραμματι¬ 
σμού κατά την διενέργεια των ελέγχων αξιολόγησης των 
εγκεκριμένων κατά ϋΑΒ-145 Οργανισμών Συντήρησης 
χρησιμοποιούνται και συμπληρώνονται 

- το προβλεπόμενο από τον κανονισμό ύΑΒ-145 έντυπο 
ΘΑΑ Ροππ δίχ και 

- το έντυπο ΡοΓπι ΜΑΒΒ3 (ΜοάυΙαΓ Αυόίί ΒθροΓίίηρ αηά 
Βθοογ 0 δγείοπι). 

Οι Υπεύθυνοι Επιθεωρητές πρέπει, πρίντην έναρξη των 
ελέγχων, να διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω έντυπα ανταπο- 
κρίνονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση τους. 

Δείγματα των εντύπων επισυνάπτονται στην παρούσα 
Τ.Ο (Παράρτημα "Α" και "Β"). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΑΒΒ5 

Το έντυπο ΜΑΒΒ3 αποτελείται από έξι (6) μέρη και συ¬ 
γκεκριμένα: 

- Το έντυπο Ρογοι 6Α-ΘΑΒ145 ΑρρΓονβΙΛ/ίείΙ Βθοογ0 

-Τοέντυπο Ροππ 6Β-ΘΑΒ145 ΑρρΓοναΙ ΡΙαη 

-Το έντυπο Ροππ 60-ΘΑΒ145 ΑρρΓοναΙ -Αυόίί ΡΙαη 

-Το έντυπο Ροππ 6Ω-ϋΑΒ145 ΑρρΓοναΙ -Αυόίί ΜοόυΙε 

- Το έντυπο Ρογγπ 6Ε-ΘΑΒ145 ΑρρΓοναΙ -Αυόίί ΗοροΓΐ 
(Ρ3Γί 1) 

- Το έντυπο Ρογγπ 6Ε-ΘΑΒ145 ΑρρΓονβΙ -Αυόίί Ποροά 
(Ρ3Γί 2) 

Τα ανωτέρω έντυπα θα συμπληρώνονται ως εξής: 

ΜΑΒΒ3 Ροππ 6Α: 

Η ΜΑΒΒ3 Ροππ 6Α χρησιμοποιείται, εν είδει αρχείου. 

Σ’ αυτήν καταχωρούνται οι ημερομηνίες κατά τις οποί¬ 
ες έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση των προβλεπόμενων 
3υόίΙε στο χρονικό διάστημα των δυό ετών για το οποίο 
ισχύει το Πιστοποιητικό Εγκρισης του Ο.Σ, οι ημερομη¬ 
νίες κατά τις οποίες διενεργήθηκαντα βυόίίε καθώς και οι 
ημερομηνίες έναρξης καιπερατώσεωςεκάστου ελέγχου. 

Στο έντυπο αυτό θα καταχωρούνται και οι έκτακτοι (3ό 
ίιοο) έλεγχοι. 

Ο υφιστάμενος προγραμματισμός θα πρέπει να αναθε¬ 
ωρείται εάν μέσα το διάστημα των δύο ετών αλλάξει το 
πεδίο εργασιών του Ο.Σ. 

ΜΑΒΒ3 Ροππ 6Β 

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται πριν ξεκινήσουν οι προ¬ 
γραμματισμένοι έλεγχοι. 

Σ’ αυτήν αναφέρονται τα εγκεκριμένα πεδία εργασίας 
του Οργανισμού Συντήρησης τα οποία θα πρέπει να ελεγ¬ 
χθούν σε κάθε βυόίί. 

Στο διάστημα των δύο ετών για το οποίο ισχύει το Πι¬ 
στοποιητικό του Οργανισμού Συντήρησης θα πρέπει να 
προγραμματιστεί ο έλεγχος όλων των πεδίων εργασίας 
για τα οποία έχει έγκριση ο Ο.Σ. 

Ροππ 60 

Στο έντυπο αυτό καταγράφονται τα αντικείμενα που 
έχουν επιλεγεί για έλεγχο από το έντυπο ΜΑΒΒ5 6Β 
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ΡΟΒΜ 6ϋ 

Σκοπός του εντύπου ΜΑΒΒ3 6ϋ είναι να βοηθήσει τον 
Υ.Ε κατά τον έλεγχο, αναλύονταςτο κάθε ελεγχόμενο θέ¬ 
μα σε επί μέρους σημεία ελέγχου (κυψέλες), και να προσ¬ 
διορίσει το σημείο εκκίνησης της κάθε παρατήρησης. 

Το έντυπο αποτελείται από δεκαέξι (16) μέρη, καθένα 
των οποίων αντιστοιχεί στα κύρια θέματα ελέγχου (πιοά- 
υΐί) για την χορήγηση-ανανέωση του Πιστοποιητικού 
Έγκρισης. 

Ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής είναι αρμόδιος και υπεύθυ¬ 
νος για την διενέργεια του ελέγχου και μπορεί, κατά την 
κρίση του και χρησιμοποιώντας σαν οδηγό τα πιοάυΐί, να 
επεκτείνει τον έλεγχο όσο χρειάζεται προκειμένου να δια¬ 
πιστώσει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κανονι¬ 
σμού ϋΑΒ-145. 

Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής έχει πα¬ 
ρατήρηση επί κάποιου θέματος, αριθμεί την κυψέλη στην 
οποία αντιστοιχεί η παρατήρηση και την αναπτύσσει στο 
έντυπο Ροιήί 6Ε, Ραά 1. 

Η αρίθμηση δύναται να γίνεται και με Ελληνικούς αριθ¬ 
μούς (α, β, γ, κλπ) 

Ροπτι 6Ε (Ραά 1) 

Σ’αυτό αναψέρονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις ή άλ¬ 
λες διαπιστώσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια του 
ελέγχου. 

Η κάθε παρατήρηση προσδιορίζεται από τον αριθμό 
του πιοάυΐθ από το οποίο προέκυψε και έναν αύξοντα 
αριθμό (α, β, γ, κλπ) 

Ροπτι 6Ε (ΡβιΙ 2) 

Στο έντυπο αυτό αναψέρονται οι παρατηρήσεις, το Εον- 
θΙ αυτών και η προτεινόμενη από τον Υπεύθυνο Επιθεω¬ 
ρητή ημερομηνία αποκατάστασής τους. 

Οι παρατηρήσεις ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, 
α) ίβνθ11 

Είναι εκείνες που επηρεάζουν όλη την γραμμή παραγω¬ 
γής δηλ. όλα τα α/ψη, τους κινητήρες ή τα εξαρτήματα 
ενός συγκεκριμένου τύπου ή περισσοτέρων. 

Αφορούν θέματα που σχετίζονται με τις παραγράφους: 

ϋΑΒ-145.25 (ΜΟϋΙ) 

ύΑΒ-145.30(ΜΟϋ2) 

ύΑΒ-145.40(ΜΟϋ4) 

ύΑΒ-145.45(ΜΟϋ5) 

ύΑΒ-145.50(ΜΟϋ6) 

ύΑΒ-145.55(ΜΟϋ7) 

ϋΑΒ-145.65 (ΜΟϋ 9,10,11) 

ϋΑΒ-145.70 (ΜΟϋ12) 

ύΑΒ-145.75(ΜΟϋ13) 

ϋΑΒ-145.80 (ΜΟϋ14). 

β)Ι_θνθΙ 2 

Είναι εκείνες που επηρεάζουν μόνον ένα συγκεκριμένο 
α/φος ή εξάρτημα α/φους. 

Αφορούν θέματα που σχετίζονται με τις παραγράφου: 

ϋΑΒ-145.25 (ΜΟϋΙ) 

ϋΑΒ-145.30 (ΜΟϋ2) 

ϋΑΒ-145.40 (ΜΟϋ4) 

ϋΑΒ-145.45 (ΜΟϋ5) 

ϋΑΒ-145.50 (ΜΟϋ6) 

ϋΑΒ-145.55 (ΜΟϋ7) 

ϋΑΒ-145.65 (ΜΟϋ 9,10,11) 

ϋΑΒ-145.70 (ΜΟϋ12) 

ϋΑΒ-145.75 (ΜΟϋ13) 

ϋΑΒ-145.80 (ΜΟϋ14). 


Για την αποκατάσταση των παρατηρήσεων Ι_βνΘΐ 2 δί¬ 
δεται μέγιστο περιθώριο τριών (3) μηνών. 

Εάν στο διάστημα αυτό ο Ο.Σ δεν έχει αποκαταστήσει 
τις παρατηρήσεις, τότε ενημερώνεται ο Υπόλογος Δ/ντής 
και του δίδεται συγκεκριμένη προθεσμία αποκατάστασης 
αυτών, όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών. 

Εάν μετά το πέρας των έξι (6) μηνών (μέγιστο) ο Ο.Σ δεν 
έχει αποκαταστήσει τις παρατηρήσεις, τότε η ΥΠΑ/Δ2 
προβαίνει στην ανάκληση του Πιστοποιητικού Εγκρισης 
του Ο.Σ εν μέρει ή εν όλω. (βλέπε ΤΟ004) 

γ) ΙθνθΙ 3 

Είναι εκείνες οι παρατηρήσεις που αποτελούν απλώς 
προσδιορισμό/αναφορά/διευκρίνιση του τρόπου λει¬ 
τουργίας του Ο.Σ ή του τυχόν ιδιαίτερου τρόπου εφαρ¬ 
μογής των διατάξεωντου ϋΑΒ-145, και δεν απαιτούν διορ¬ 
θωτική ενέργεια. 

Ο Διοικητής Υ.Π.Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

Διαδικασία συμπλήρωσης 
της Ροπτι ΜΑΒΒ3 6 (βοηθητική) 

Η φόρμα ΜΑΒΒ3 αποτελείται από τα έντυπα που χαρα¬ 
κτηρίζονται με τα γράμματα Α, Β, Ο, ΩκαιΕ. Τα έντυπα Α, 
Β, και Ο αποτελούνται από μία σελίδα το καθένα. Το έντυ¬ 
πο ϋ αποτελείται από 16 πιοάυΐί (9 σελίδες) το δε έντυπο 
Ε αποτελείται από δύο μέρη (ΡβγΙ 1 & Ραά 2). 

Στο ανώτερο μέρος κάθε εντύπου της φόρμας συμπλη- 
ρούται ΉθΙΙθπιο ΟίνίΙ ΑνίβΙίοη ΑυΙΙιοπΙγ’ ή ΉθΙΙβπίο ΩΑΑ’. 

Σημείωση : Οι κατωτέρω αριθμοί υποδηλώνουν τις αντί¬ 
στοιχα αριθμημένες κυψέλες του κάθε εντύπου. 

Έντυπο '6Α’ (1 σελίδα) 

Σημειώνονται αντίστοιχα: 

1. το όνομα του οργανισμού συντήρησης 

2. ο αριθμός έγκρισης της ΥΠΑ 

3. ΎΠΑ/Δ2’ και 

4. ΎΠΑ/Δ2/Α 1 

5. η ημ/νία έναρξης της προς έλεγχο περιόδου 

6. η ημ/νία λήξης της προς έλεγχο περιόδου 

7. ο κωδικός αριθμός του βυάίί που είχε προγραμματι- 
σθεί ακολουθούμενος από 7’ και τους δύο τελευταίους 
αριθμούς του αντιστοίχου έτους (π.χ. ο/98, ά/98, ΐ/99). 

Ο αριθμός αυτός αποτελεί και τον αριθμό αναφοράς 
του βυάίΐ. 

8. Η ημερ/νία που είχε προγραμματισθεί η εκτέλεση του 
αυάίΐ 

9. η ημερ/νία της έναρξης του αυάίί 

10. το όνομα ή τα ονόματα των επιθεωρητών που το 
εκτέλεσαν 

11. η ημερ/νία λήξης του αυάίΐ 

12. τυχόν σημειώσεις-παρατηρήσεις 

13. η ημερ/νία κατά την οποία κατατίθεται το Ρβά 5 
(ΓθοοπιπίθπάβΙίοη) της επίσημης Ρογπί 6. 

Έντυπο “6Β’ (1 σελίδα) 

Σημειώνονται αντίστοιχα: 

1. το όνομα του οργανισμού συντήρησης 

2. η έδρα του οργανισμού συντήρησης 

3. ΎΠΑ/Δ2/Α’ 

4. το όνοματου Επιθεωρητού, υπεύθυνου για τον οργα¬ 
νισμό συντήρησης 

5. το χρονικό διάστημα (2 έτη) στο οποίο αναφέρεται η 
διαδικασία ανανέωσης 
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6. μήνας */’ έτος προγραμματισμού του αυάίΐ ή (εάν δια¬ 
φορετικό) ο μήνας 7” έτος που εκτελέσθηκε το αυάίί. 

7. οι ικανότητες (ΓεΙίπρε) του οργανισμοού συντήρησης 
που ελέγχθησαν (πχ Α1,02, θΙο) 

8. οι ικανότητες του αριθμού 8, λεπτομερέστερα, (πχ 
ΡϊρθΓ 31-350) και η τοποθεσία όπου έγινε ο έλεγχος (πχ 
ϋθΓηίθΓ 228-202 / Θεσσαλονίκη) 

9. ο κωδικός αριθμός του αυάίΐ που είχε προγραμματι- 
σθεί ακολουθούμενος από “/’ και τους δύο τελευταίους 
αριθμούς του αντιστοίχου έτους (πχ ο/98, ά/98, 1/99). 

Έντυπο “60” (1 σελίδα) 

Σημειώνονται αντίστοιχα: 

1. το όνομα του οργανισμού συντήρησης 

2. ο αριθμός έγκρισης της ΥΠΑ 

3. ο κωδικός αριθμός του αυόίΐ, ως ανωτέρω 

4. η ικανότητα που ελέγχθηκε και οι δραστηριότητες επί 
της συγκεκριμένης ικανότητας (πχ ικανότητα - ΑοΙυαΙΟΓ 
Ρ/Ν 112-115-3, δραστηριότητα - Θπηόίηρ) 

5. ποιο ελέγχθηκε από τα αναφερόμενα στοιχεία (κολώ- 
νες) σχετικά με την συγκεκριμένη ικανότητα 

6. όνομα(τα) του Επιθεωρητού(ών). 

7. Ημερ/νία που έγινε ο συγκεκριμένος έλεγχος 

Έντυπο “6Ω” (9 σελίδες) 

Αποτελείται από πιοόυΐί αριθμημένα (1-16). Τα αριθμη- 
μένα στοιχεία ανά πιοάυΙο αντιστοιχούν στις ταυτάριθμες 
κυψέλες του συνημμένου προτύπου της ΜΑΒΒ3 Ρογοι 6Ω. 

Σημ.: Οι κυψέλες που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξήγη¬ 
ση δεν αριθμούνται στο συνημμένο πρότυπο. 

Έντυπο “6Ε” Ρεό 1 (1 σελίδα. Χρησιμοποιήστε αντίγρα¬ 
φα εάν απαιτηθεί). 

(Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μηχανογραφημένη 
φόρμα) 

Σημειώνονται αντίστοιχα: 

1. το όνομα του οργανισμού συντήρησης 

2. ο αριθμός έγκρισης της ΥΠΑ 

3. το χρονικό διάστημα (2 έτη) στο οποίο αναφέρεται η 
διαδικασία ανανέωσης 

4. ο κωδικός αριθμός του ευόίΐ, ως ανωτέρω 

5. το ευόίΐ πιοάυΐθ στο οποίο αναφέρεται το εύρημα 

6. όνομα του (ων) Επιθεωτητού(ών) 

7. υπογραφή του(ους) 

8. διαδικασίες του ΜΟΕ που ελέγχθηκαν (αναφέρεται η 
παρα. του ΜΟΕ, η διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
ΜΟΕ, το έντυπο κ.λπ.) 

9. αριθμός αναφοράς της παρατήρησης (βλέπε και 
έντυπο 6Ω) 

10. η παρατήρηση αναλυτικά (πρέπει να αναφέρονται οι 
τυχόν σχετικές διαδικασίες ή παράγραφοι ή οδηγίες που 
δεν ικανοποιούνται). 

Έντυπο “6Ε” Ρεό 2 (1 σελίδα. Χρησιμοποιείστε αντίγρα¬ 
φα εάν απαιτηθεί). 

(Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μηχανογραφημένη 
φόρμα) 

1. το όνομα του οργανισμού συντήρησης 

2. ο αριθμός έγκρισης της ΥΠΑ 

3. το χρονικό διάστημα (2 έτη) στο οποίο αναφέρεται η 
διαδικασία ανανέωσης 

4. ο κωδικός αριθμός του ευόίΐ, ως ανωτέρω 

5. το πιοόυΐθ και ο αριθμός αναφοράς της παρατήρη¬ 
σης 

6. η σχετική παράγραφος του ΘΑΒ-145 

7. συνοπτικά το εύρημα. Μπορεί να αναφερθεί και το 
Ρεό 1 του εντύπου. 


8. το ΊβνβΙ’ της παρατήρησης (1,2 ή 3) 

9. η προτεινόμενη ημερ/νία αποκατάστασης της παρα¬ 
τήρησης (για ΙενθΙ 2 ή 3). Ο Επιθεωρητής λαμβάνει υπ’ 
όψη την χρονική δυνατότητα του οργανισμού συντήρη¬ 
σης αλλά και την σοβαρότητα της παρατήρησης. Στην 
χρονική δυνατότητα δεν λογίζονται δικαιολογίες του εί¬ 
δους “δεν έχουμε κόσμο’, “έχουμε δουλειά πολύ αυτή την 
περίοδο’, “δεν διατίθενται χρήματα”, κλπ, αλλά η βαρύτη¬ 
τα της παρατήρησης και ο απαιτούμενος χρόνος για την 
εκτέλεση της διορθωτικής ενέργειας. 

10. η ημερ/νία ελέγχου της διορθωτικής ενέργειας. 

- Σε περίπτωση που : 

- δεν έχει γίνει καθόλου διορθωτική ενέργεια ή 

- δεν έχει ολοκληρωθεί και απαιτείται περισσότερος 
χρόνος (δικαιολογημένα) ή 

- δεν έχει ολοκληρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας 

ο Επιθεωρητής το αναφέρει σε νέα έντυπα 6Ε (Ραό 1 & 
2). Στο Ραό 1 αναφέρει επίσης και τους λόγους της μή 
αποκατάστασης και στο Ραά 2 την νέα ημερ/νία αποκατά¬ 
στασης της παρατήρησης (βλ. επίσης και τα ΟύαρΙθΓε 19 
και 20 του ΑόνίεοΓγ από Ουίόαποθ ΜαίβπαΙ, ΑΟΜ). 

Σημείωση : Δεν επιτρέπονται παρατάσεις πέραν της 
μιάς (1) στις ημερ/νίες αποκατάστασης. 

11. το όνομα και η υπογραφή του Επιθεωρητού 

Με το πέρας του κύκλου των αυόίΐε πρέπει να συμπλη¬ 
ρωθεί και το επίσημο έντυπο ΘΑΑ Ροππ 6. 

(βλ. ΑΟΜ, ΟόαρΙθΓ 6) 

Ο Διοικητής 
Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΟΕΜΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ύΑΒ-145. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία ανάθεσης 
καθηκόντων Υπεύθυνου Επιθεωρητού σε Οργανισμούς 
Συντήρησης, εγκεκριμένους σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΘΑΒ-145. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σύμφωνα μετηνπαρ. 3.4.8της ΜΟΔ1, η Δ2 αναθέτει σε 
Επιθεωρητές ΥΠΑ καθήκοντα “Υπεύθυνου Επιθεωρητή”, 
την εκτέλεση των ελέγχων που απαιτούνται για την αξιο¬ 
λόγηση των οργανισμών συντήρησης ϋΑΒ-145, ανά διε¬ 
τία, για την διαπίστωση της συνεχούς τήρησης των προϋ¬ 
ποθέσεων και απαιτήσεων του κανονισμού αυτού. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Ο Δ/Δ2 εκδίδει έγγραφο στο οποίο περιέχεται πίνα¬ 
κας που αναφέρει τους οργανισμούς συντήρησης (κάθε¬ 
τα) και τους διαθέσιμους Υπεύθυνους Επιθεωρητές (ορι¬ 
ζόντια). 

2. Η συχνότητα ελέγχου των οργανισμών συντήρησης 
καθορίζεται από το μέγεθος του οργανισμού όπως ανα- 
φέρεται στην ΜΟΔ 12. 

3. Για τους “μικρούς” και “μεσαίους” οργανισμούς συ¬ 
ντήρησης θα ορίζονται μέχρι δύο (2) Υπεύθυνοι Επιθεω¬ 
ρητές και για τους “μεγάλους” μέχρι τρεις (3). 

4. Στην κυψέλη τομής Οργανισμός Συντήρησης - Υπεύ¬ 
θυνος Επιθεωρητής(ές) θα τίθεται το σημείο “X”. 

5. Ο υπεύθυνος επιθεωρητής από κάθε ομάδα επιθεω¬ 
ρητών θα σημειώνεται με αστερίσκο στην κατάσταση 
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υπευθύνων επιθεωρητών των ομάδων ελέγχου (Παράρ¬ 
τημα - Προσάρτημα 1). 

6. Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει τις υποχρεώσεις των 
Υπεύθυνων Επιθεωρητών και ότι πρέπει να εκπονήσουν 
και να υποβάλλουν στην Δ2 διετές πρόγραμμα ελέγχων 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ελέγχων που αναφέρο- 
νται στην ΜΟΔ 12, για τον οργανισμό συντήρησης που 
ορίσθηκαν. 

Σημείωση : Έγγραφο ορισμού Υ.Ε μπορεί να εκδοθεί και με την 
λήξη του Πιστοποιητικού Έγκρισης Ο.Σ., για την ανάθεση καθη¬ 
κόντων Υ.Ε σε άλλον (ους) Υ.Ε. 

Για λοιπές λεπτομέρειες σύνταξης του ανωτέρω εγ¬ 
γράφου και υποχρεώσεις των Υπεύθυνων Επιθεωρητών 
βλέπε συνημμένο παράδειγμα εγγράφου (Παράρτημα - 
Προσάρτημα 1). 

Ο Διοικητής Υ.Π.Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορίσει το περιεχόμε¬ 
νο των ατομικών φακέλων των Υπευθύνων Επιθεωρητών 
της ΥΠΑπου ελέγχουν Οργανισμούς Συντήρησης (Ο. Σ.), 
εγκεκριμένους σύμφωνα με τον κανονισμό ϋΑΒ-145. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στο αρχείο της ΥΠΑ/Δ2, και με ευθύνη του Δ/Δ2, τηρεί¬ 
ται φάκελος ο οποίος περιέχει τα ατομικά στοιχεία των 
Υπευθύνων Επιθεωρητώνπου εκτελούν ελέγχους επί Ο. Σ. 

Ο κάθε Υπεύθυνος Επιθεωρητής (Υ.Ε), μετά την από¬ 
κτηση οιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης αρχικής ή 
επαναληπτικής εκπαίδευσης ή σεμιναρίου, κλπ. υποχρε- 
ούται να το υποβάλλει στον Δ2 που θα ενημερώνει τον 
ατομικό του φάκελο. 

Να σημειωθεί ότι Υ.Ε που δεν έχει προσκομίσει έγγρα¬ 
φα (εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, κλπ) που απαιτούνται για 
την εγγραφή του στο μητρώο, θα εξαιρείται της ομάδος 
των Υπευθύνων Επιθεωρητών, μέχρι να τα υποβάλλει 
στον Δ/Δ2. Δεν εξαιρείται του μητρώου εάν το έγγραφο 
δεν έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο οργανισμό. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ο ατομικός φάκελος του Υ.Ε πρέπει να περιέχει τα κά¬ 
τωθι : 

Η πρώτη σελίδα θα περιέχει πίνακα περιεχομένων όλων 
των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί, αριθμημένα με 
αύξοντα αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης. 

Στη συνέχεια θα αρχειοθετούνται : (υποχρεωτικά πι¬ 
στοποιητικά κατά τον κανονισμό) 

- αντίγραφο του πιστοποιητικού της βασικής εκπαίδευ¬ 
σης στον κανονισμό ϋΑΒ-145, 

- σελίδα που θα αναφέρει συνοπτικά τις επαναληπτικές 
εκπαιδεύσεις του Υπεύθυνου Επιθεωρητή, και 

- αντίγραφα βεβαίωσης της κάθε επαναληπτικής εκπαί¬ 
δευσης 

και κατόπιν (προαιρετικά πιστοποιητικά) 

-αντίγραφο του πιστοποιητικού εκπαίδευσης ϋΑΒ-ΟΡ3, 

- αντίγραφο του πιστοποιητικού εκπαίδευσης ϋΑΒ-ΟΡ3 
3υάρ3ά Μ, 

- αντίγραφο του πιστοποιητικού εκπαίδευσης ΟΙϋΑΕΙΤΥ 
ΑΙΙΩΙΤΟΒ3 ΤΒΑΙΝΙΝΟ, και 


- γενικά, οτιδήποτε άλλο σχετικό με το έργο που πρό¬ 
κειται να αναλάβει. 

Όλα τα ανωτέρω θα καταχωρούνται εφ’όσν υφίστανται 
οι σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης, περάτωσης, 
κλπ. 

Επίσης θα αρχειοθετούνται οι βεβαιώσεις παρακολού¬ 
θησης όλων των επαναληπτικών εκπαιδεύσεων που αφο¬ 
ρούν θέματα, ΘΑΒ-ΟΡ3, ϋΑΒ-ΟΡ3 3υάρ3ά Μ, ΓΟΕ καθώς 
επίσης και τυχόν άλλες βεβαιώσεις εκπαιδεύσεων ή σεμι¬ 
ναρίων που έχει παρακολουθήσει ο επιθεωρητής (πχ 
ΟΒΜΌΓθνν Βοεουτεθ ΜβπβρβπίΘηί, ΜΒΜ-Μ3ίηίθη3ποθ 
ΒθδΟϋΓδθ ΜΒΠΒρθπίθΠί κλπ). 

Τα ανωτέρω προσκομίζονται με ευθύνη του Υπεύθυνου 
Επιθεωρητή. 

Στην πρώτη σελίδα κάθε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης 
και μέσα σε κύκλο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αύξων 
αριθμός που λαμβάνει το έγγραφο κατά την καταχώρησή 
του και αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του πίνακα πε¬ 
ριεχομένων του φακέλου. 

Ο Διοικητής Υ.Π.Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ϋΑΒ-145. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορίσειτις απαιτήσεις 
και τις διαδικασίες σχετικές με την αρχική εκπαίδευση, 
την επαναληπτική εκπαίδευση και την συνεχή ενημέρωση 
των Υπεύθυνων Επιθεωρητών (Υ.Ε). 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στο αρχείο της ΥΠΑ/Δ2 θα τηρείται ατομικό μητρώο για 
κάθε Υπεύθυνο Επιθεωρητή στο οποίο θα καταχωρούνται 
οι βεβαιώσεις των εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων κ.λπ. που 
έχει παρακολουθήσει. 

Όλα τα μητρώα θα είναι καταχωρημένα στον φάκελο με 
την ονομασία Επιθεωρητές ΥΠΑ’ και θα ενημερώνονται 
με ευθύνη του Δ/Δ2. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι Υ.Ε πρέπει να παρακολουθήσουν την βασική εκπαί¬ 
δευση για τον Κανονισμό ϋΑΒ-145, που γίνεται σύμφωνα με 
την εκπαιδευτική ύλη του ϋΑΑ στην έδρα του οργανισμού, 
στο ΗΟΟΡΩΩΟΒΡ της Ολλανδίας ή οπουδήποτε δύναται 
να παρασχεθεί εγκεκριμένη εκπαίδευση ϋΑΒ-145. 

Αντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης θα 
υποβάλλεται από τον Υ.Ε στον Δ/Δ2 με ευθύνη του οποί¬ 
ου θα ενημερώνεται το ατομικό μητρώο του Υ.Ε. 

Μετά την βασική εκπαίδευση οι Υ.Ε θα ακολουθούν 
πρακτική εκπαίδευση (ΟϋΤ-Οπ ϊΓιθ ϋοά ΤΓβίηίηρ) για χρο¬ 
νικό διάστημα ενός (1) έτους τουλάχιστον στις Υπηρεσια¬ 
κές διαδικασίες, στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων 
των Οργανισμών Συντήρησης ϋΑΒ-145, στην συμπλήρω¬ 
ση των εντύπων ϋΑΑ Ρογπί 6 και Ρογππ ΜΑΒΒ3 και για την 
απόκτηση σχετικής εμπειρίας στις Υπηρεσιακές λειτουρ¬ 
γίες της Δ/νσης Πτητικών Προτύπων και στην εκμετάλ¬ 
λευση α/φών, γενικά. 

Μετά το πέρας της ως άνω εκπαίδευσης και πρακτικής 
εκπαίδευσης θα αξιολογούνται σύμφωνα με τα αναφερό- 
μενα στην ΜΟΔ 9 “Αξιολόγηση Υπεύθυνων Επιθεωρητών’. 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (ΒθοουΓθπί ΤΓ3ίπ- 
ί η 9) 

Κάθε έξι (6) μήνες, με ευθύνη του Δ/Δ2, θα πρόγραμμα- 
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τίζεται επαναληπτική εκπαίδευση των Υπευθύνων Επιθε¬ 
ωρητών σε θέματα του Κανονισμού ύΑΒ-145 σύμφωνα με 
την εκπαιδευτική ύλη που αναφέρεται στο συνημμένο πα¬ 
ράρτημα “Α’. 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον μία 
(1) εργάσιμη ημέρα. 

Ο Δ/Δ2 εκδίδει σχετική εντολή εκπαίδευσης σύμφωνα 
με το έντυπο του Παραρτήματος Ί3’ στην οποία θα ανα- 
φέρεται το θέμα, η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής 
της εκπαίδευσης. 

Η εντολή θα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερομέ¬ 
νους. 

Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική 
για όλους τους Υ.Ε. 

Ο εκάστοτε επιλεγόμενος οργανισμός εκπαίδευσης θα 
συντάσσει δελτίο παρουσίας των Υ.Ε και θα το καταθέτει, 
με το πέρας της εκπαίδευσης, στονΔ/Δ2. Επίσης θα εκδί¬ 
δει βεβαιώσεις παρακολούθησης της εκπαίδευσης, που 
θα καταχωρούνται στο μητρώο του Υ.Ε. 

Β) ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

(α) Ο Συντονιστής ϋΑΒ-145 (ΝαΙίοηαΙ ΟοοΓόιπαΙοή ενη¬ 
μερώνεται επί των επικείμενων τροποποιήσεων, αναθεω¬ 
ρήσεων και αλλαγών του Κανονισμού ύΑΒ-145 και προω¬ 
θεί στο ύΑΑ τις τεχνικές απόψεις και εμπειρίες των Υ. Ε της 
Υπηρεσίας επί της συγκεκριμένης τροποποίησης. 

Ο Συντονιστής κοινοποιείτο τελικό και εγκεκριμένο κεί¬ 
μενο της τροποποίησης, κλπ, στους Υ.Ε και οργανώνει 
σχετική συνάντηση ενημέρωσης, σε εύλογο χρονικό διά¬ 
στημα από την λήψη της και διανομή της (πχ εντός δύο 
ημερών ή μιάς εβδομάδος). 

Η διάρκεια της ενημέρωσης δεν πρέπει να ξεπερνά την 
μία (1) εργάσιμη ημέρα. 

Στην ενημέρωση θα αναπτύσσονται θέματα επί των δια¬ 
φορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της τροπο¬ 
ποίησης και πρέπει να καθορίζεται, μεταξύ των Υ.Ε, η τυ¬ 
χόν νέα ακολουθητέα διαδικασία προς ικανοποίησή της. 

Εάν από την νέα ακολουθητέα διαδικασία προκύψουν 
διαφορές που σχετίζονται με τα εν χρήσει υπηρεσιακά 
έντυπα, τότε μεριμνάται η εκπόνηση ή η προμήθεια των 
νέων εντύπων. 

(β) Επίσης, κάθε τριάντα (30) ημέρες και με ευθύνη του 
συντονιστή, θα πραγματοποιούνται συναντήσεις εντός 
της διεύθυνσης στις οποίες θα μεριμνάται να συμμετέ¬ 
χουν όλοι οι Υ.Ε 


Στις συναντήσεις αυτές θα αναλύονται θέματα που 
αφορούν 

- προβλήματα επί του προγράμματος εφαρμογής των 
ελέγχων (ευάίΐ ρΐαη) 

- παρατηρήσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους 

- προβλήματα επί των εφαρμοζομένων διαδικασιών ή 
εντύπων 

- τυχόν διαμόρφωση των υφισταμένων διαδικασιών, 
προς βελτίωσή των. 

Στις συναντήσεις αυτές θα γίνεται ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των Υ.Ε 

Στην περίπτωση που κάποιο πρόβλημα επί του προ¬ 
γράμματος, διαδικασίας ή εντύπου δεν επιλυθεί, θα ανα¬ 
τίθεται σε Υ.Ε ή ομάδα Υ.Ε σχετική μελέτη που θα συζη- 
τείται στην επόμενη συνάντηση ή σε έκτακτη συνάντηση 
της οποίας θα ορίζεται η ημερομηνία, λαμβάνοντας πά¬ 
ντοτε μέριμνα της δυνατότητας παρουσίας των Υ.Ε. 

(γ) Για τις ανωτέρω (α) και (β) περιπτώσεις και παρά το 
γεγονός ότι ο Υ.Ε θεωρείται ενημερωμένος, είναι επιθυ¬ 
μητό να γίνεται καταχώρηση συμμετοχής στον ατομικό 
του φάκελο, για λόγους πληρότητας του αρχείου, έντυπο 
(Παράρτημα Τ). 

Ο Διοικητής Υ.Π.Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά’ 

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Υλης (3ΥΙ_Ι_ΑΒυ3) 

1. ΙΝΤΒΟΟυΟΤΙΟΝ ΤΟ ύΑΑ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ ΡΟϋΟΥ 

2. ϋΑΒ-145 3ΕΟΤΙΟΝ 1 

3. ϋΑΒ-145 3ΕΟΤΙΟΝ 2 

4. ΑϋΜΙΝΙ3ΤΒΑΤΐνΕ &ΟΨΙΟΑΝΟΕ ΜΑΤΕΒΙΑΕ 3ΕΟΤΙΟΝ 2 

- ΡΑΒΤ ΟΝΕ-ΟΕΝΕΒΑΕ 

- ΡΑΒΤ ΤννΟ-ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ ΡΒΟΟΕΟΨΒΕ3 

- ΡΑΒΤ ΤΗΒΕΕ- ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ ΤΕΜΡΟΒΑΒΥ 01110- 
ΑΝΟΕ 

- ΡΑΒΤ ΡΟυΒ-ΑΡΡΒΟνΕϋ ΟΒΟΑΝΙ3ΑΤΙΟΝ3 

8. ΑΒΒΑΝΘΕΜΕΝΤ3 ΩΟΟυΜΕΝΤ 

9. ΕΕΟ ΟΟυΝΟΙΕ ΒΕΟυΐΑΤΙΟΝ 

10. ΘΑΒ-ΟΡ3 3υΒΡΑΒΤ Μ 

11. ϋΑΒ ΡΙΙΒΕΙΟΑΤΙΟΝ3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ/ΦΩΝ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ’ 

Αθήνα, 

Λρ. ΙΙρωτ.: ΥΓΙΛ/Δ2/ 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Βεβαιώνεται ότι ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής __ 

παρακολούθησε την ενημέρωση της Δ2 της _ (,η,/νίΔ που αφορά θέματα 

του Κανονισμού .ΙΛΙΜ45 (ΜΟΔ 8). 


Ο Α/Δ2 


Κοινοποίηση 

- Α2/Λ 

- Ενδιαφερόμενο 

- Φάκελο ΥπευΟ. Επιθεωρητή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ/ΦΩΝ 


ΙΙΑΡΛΡΓΗΜΑ *ΙΓ 

Αθήνα, 

Λρ. Πρωτ.: ΥΙΊΛ/Δ2/ 


ΕΝΤΟΛΙΙ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ .ΙΛΙΜ45 

Σύμφωνα με την ΜΟΛ 8 Οα πραγματοποιηθεί επαναληπτική επαίδευση των 
Επιθεωρητών ΜΚ.-145 στα ακόλουθα θέματα; 


Η εκπαίδευση Οα πραγματοποιηθεί στ_ 

από 200 έως 200 

Την εκπαίδευση Οα παρακολουθήσουν οι κάτωθι: 


Λ/Λ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 












— 





















Ο Δ/Δ2 

Κοινοποίηση 

-Δ2/Λ 

-Ενδιαφερομένους 
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ΘΕΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ϋΑΗ-145 

ΣΚΟΠΟΣ 

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης 
των Υπεύθυνων Επιθεωρητών 

στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα εκτέλεσης 
ελέγχων αξιολόγησης στους Οργανισμούς Συντήρησης, 
τους εγκεκριμένους σύμφωνα με το ϋΑΗ-145. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υπάλληλοι ΥΠΑ που κατέχουν τα προσόντα του κλά¬ 
δου Αεροναυπηγών Μηχ/κώντης ΥΠΑ, σύμφωνα με το ΒΔ 
634/70, παρα 1.19, είναι Διπλ, Αεροναυπηγοί Μηχ/κοί και 
έχουν προσληφθεί κατόπιν διαγωνισμού του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Οι εν λόγω υπάλληλοι εκπαιδεύονται από τους “εν ενερ- 
γεία' Επιθεωρητές Πτητικής Ικανότητας της ΥΠΑ {εκπαί¬ 
δευση “επί έργω’), στο φάσμα των αρμοδιοτήτων ΥΠΑ, 
όπως: 

- στον έλεγχο συντήρησης α/φών, συστημάτων και πα¬ 
ρελκομένων 

- στον έλεγχο και έγκριση συστημάτων ποιοτικού ελέγ¬ 
χου συντήρησης των αερομεταφορέων, οργανισμών συ¬ 
ντήρησης 

- στον έλεγχο και έγκριση κύκλου συντήρησης α/φών ή 
παρελκομένων και στις τροποποιήσεις αυτών 

- στον έλεγχο και έγκριση αερομεταφορέων 

- στις διαδικασίες μελέτης και έγκρισης αεροπορικών 
προϊόντων 

- στην μελέτη και σύνταξη κανονισμών και τεχνικών οδη¬ 
γιών 

- στους κανονισμούς που λόγω ειδικότητας και αρμο¬ 
διότητας καλούνται να εφαρμόσουν 

και, γενικά, στις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΥΠΑ για 
την εξασφάλιση της κάλυψης των κανονισμών από τους 
αερομεταφορείς, οργανισμούς συντήρησης, εκμεταλ- 
λευομένους α/φη, κλπ. αρμοδιότητας ΥΠΑ. 

Η αξιοποίηση του Διπλ. Αεροναυπηγού Μηχ/κού ως Επι- 
θεωρητού Πτητικής Ικανότητας γίνεται από τον Δ/Δ2 (ή 
Δ/ΜΕΤΕ, εάν έχει τοποθετηθεί στην ΜΕΤΕ) ο οποίος, με¬ 
τά από αξιολόγηση μέσω καθημερινής τριβής: 

- των γνώσεων του Διπλ. Αεροναυπηγού Μηχ/κού, 

- της γνώσεως των υφισταμένων κανονισμών και της 
εφαρμογής τους και 

- της εργασίας που παράγει υπό την εποπτεία “εν ενερ- 
γεία’ Επιθεωρητού Πτηπκής Ικανότητας 


κρίνει ότι μπορεί να του αναθέσει, δοκιμαστικά, να ειση- 
γηθεί υπεύθυνα επί εγγράφων, ερωτημάτων, μελετών, 
κλπ καθώς επίσης να εκτελέσει ελέγχους α/φών, αξιολο¬ 
γήσεις αερομεταφορέων, κλπ. 

Από τα αποτελέσματα του έργου αυτού κρίνεται περαι¬ 
τέρω εάν ο Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός θα αξιοποιηθεί 
τελικά ως Επιθεωρητής Πτητικής Ικανότητας ή εάν θα συ¬ 
νεχίσει την έπί έργω’ εκπαίδευση. 

Η πρώτη περίοδος εκπαίδευσης περιλαμβάνει “συμμε¬ 
τοχή 1 του Διπλ. Αεροναυπηγού ως παρατηρητού' στις 
ανατεθείσες εργασίες και η δεύτερη με την ενεργό συμ¬ 
μετοχή του στις εργασίες ως Επιθεωρητού Πτηπκής Ικα¬ 
νότητας, πάντοτε με την συμμετοχή άλλου εμπείρου Επι- 
θεωρητού. 

Ο συνολικός χρόνος που συνήθως απαιτείται για την 
αξιοποίηση, σε ικανοποιητικό επίπεδο, του Διπλ. Αερο¬ 
ναυπηγού Μηχ/κού ως Επιθεωρητού Πτητικής Ικανότη¬ 
τας, φθάνει τα 1Υ 2 - 2 χρόνια, ανάλογα με πςαναπθέμενες 
εργασίες και πραγματοποιούμενους ελέγχους. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί Επιθεωρητής Πτητικής 
Ικανότητας ως Υπεύθυνος Επιθεωρητής, για να του ανα¬ 
τεθούν καθήκοντα εκτέλεσης ελέγχων αξιολόγησης ορ¬ 
γανισμών συντήρησης, ο Δ/Δ2 ελέγχει και αξιολογεί: 

- την προηγουμένη του χρονική εμπειρία (επί των ανω¬ 
τέρω “επί έργω’ εργασιών αρμοδιοτήτων ΥΠΑ) και 

- εάν ο Επιθεωρητής έχει υπρστεί την βασική εκπαίδευ¬ 
ση επί του κανονισμού ϋΑΗ-145 στο Ηοοίάοιρ της Ολλαν¬ 
δίας ή από άλλον εγκεκριμένο εκπαιδευτικό φορέα, όπως 
απαιτείται από τον κανονισμό ϋΑΗ-145. 

Κατόπιν τούτου ο Επιθεωρητής Πτητικής Ικανότητας 
μπορεί να αξιοποιηθεί ως Υπεύθυνος Επιθεωρητής και ο 
Δ/Δ2 τον εγγράφει στο τηρούμενο μητρώο Υπεύθυνων 
Επιθεωρητών, σύμφωνα με την ΜΟΔ 7. 

Αρχικά, και για διάστημα δύο (2) ετών εγκριθείς Υπεύ¬ 
θυνος Επιθεωρητής ορίζεται, σύμφωνα με την διαδικασία 
της ΜΟΔ 6, για την εκτέλεση ελέγχων αξιολόγησης ορ¬ 
γανισμών συντήρησης μαζί με άλλον έμπειρο Υπεύθυνο 
Επιθεωρητή. Κατόπιν τούτου, ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής 
μπορεί να αναλάβει μόνος του την εκτέλεση ελέγχων 
αξιολόγησης οργανισμών συντήρησης, εφ’όσον από τον 
φάκελλό του προκύπτει ότι τηρούνται οι επαναληπτικές 
του εκπαιδεύσεις. 

Ο Διοικητής Υ.Π,Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 
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ΜΙΠΊΜΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 


Όνο ιια: 

Επώνυμο: 

Κλάδος: 


I. Εισαγωγή στις διαδικασίες Υ.Π.Λ. 

{7/01/1 ΐηίΓοιΙιιαΙϊοη) 

2· Εκπαίδευςη επί τύπων α/ιρών Δημοσίων Μεταφορών. (Αΐΐ' ΟρβΓυίον 
α/α ίγρΰχ ίπιίηίηβ) 

3 . ΜΚ-145. 

4. ΜΡ-ΟΡ8-Μ. 

5. Διαχείριση ποιοτικού συστήματος αερομεταφορεων. 

(ΟκαίιΙγ ΜαηαχαηβηΙ) 

6. Εκπαίδευςη επί διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου. 

(ζ)ιιαΙϊ(γ ΟοηίΓοΙ) 

7. ακ.Μ. 

8. Μ.Κ.Μ. 


ΕκτελέσΟηκε 



Εγκρίνεται για την ολοκλήρωση των προ|)λεπομένων εκπαιδεύσεων. 


Ο 

Α/ΝΤΙΙΣ Λ2 


ΕγκρίΠηκε 
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ΘΕΜΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Μετηνπαρούσα καθορίζεται ηδιαδικασία έγκρισης του 
προγράμματος ελέγχων των οργανισμών συντήρησης 
(Ο.Σ) ύΑΗ-145.. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Με ευθύνη της Δ/Δ2 καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα 
ελέγχου (με ανάλυση εβδομάδος) των Οργανισμών Συ¬ 
ντήρησης (Ο.Σ) το οποίο κοινοποιείται στους ενδιαφερο¬ 
μένους Ο.Σ. και στον Δ/τή ΥΠΑ. 

Η διαδικασία εκπόνησης του προγράμματος πρέπει να 
έχει γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους και βασί¬ 
ζεται στα προγράμματα που θα εκπονήσουν και θα υπο¬ 
βάλλουν στον Δ/Δ2 οι ορισθέντες Υπεύθυνοι Επιθεωρη¬ 
τές των Ο.Σ. 

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται τόσο ο αριθμός 
των επισκέψεων σε κάθε Ο.Σ. όπως καθορίζονται στην 
ΜΟΔ 15 όσο και ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκλη¬ 
ρωθούν οι έλεγχοι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
ΜΟΔ 11. Οι χρόνοι αυτοί δεν είναι απόλυτοι αλλά αποτε¬ 
λούν οδηγό για την εκτέλεση του προγράμματος και θα 
πρέπει να τηρούνται κατά το δυνατόν. 

Για τον κάθε Ο,Σ, εκπονείται πρόγραμμα ελέγχων (αυ- 
άίΐε) από την ημερομηνία έναρξης εργασιών συντήρησης 
και για δύο (2) έτη, όσο δηλαδή ισχύει το χορηγηθέν πι¬ 
στοποιητικό. 

Όταν κάποιος εκ των υφισταμένων Ο.Σ. τύχει να ανανε¬ 
ώσει το Πιστοποιητικό Έγκρισής του πρό ή μετά τον Σε¬ 
πτέμβριο εκάστου έτους, τότε ορίζεται εκ νέου Υπεύθυ¬ 
νος Επιθεωρητή(ές) για τον Ο.Σ που εκπονεί και υποβάλ¬ 
λει στον Δ/Δ2 το νέο διετές πρόγραμμα πυάιίε. 

Το αυτό συμβαίνει όταν κάποιος νέος Ο.Σ. εγκριθεί 
■ εντός του έτους. 

Ο Σεπτέμβριος 1999 αποτελεί σημείο εκκίνησης του εν 
λόγω προγράμματος. 

Το πρόγραμμα εκτέλεσης των ελέγχων είναι δυνατόν να 
τροποποιείται από τον Δ/Δ2 σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
(όπως ασθένεια ή απουσία Υπεύθυνου Επιθεωρητή, κλπ), 
και με γνώμονα την απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράμ¬ 
ματος. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί όταν παρουσια- 
σθεί συσσωρευμένη απουσία Υπευθύνων Επιθεωρητών 
την αυτή εβδομάδα. 

Το πρόγραμμα ελέγχων κοινοποιείται, με ευθύνη του 
ορισθέντος Υπεύθυνου Επιθεωρητή(ών), στους Ο.Σ. οι 
οποίοι πρέπει να φροντίζουν για την διάθεση του αρμόδι¬ 
ου για τον συγκεκριμένο έλεγχο προσωπικού, ώστε να 
μην υφίστανται καθυστερήσεις οτην εκτέλεση του προ¬ 
γράμματος. 

Η ακριβής ημερομηνία ελέγχου (εντός της προγραμμα¬ 
τισμένης εβδομάδος) θα αποφασίζεται από τον Υπεύθυ¬ 
νο Επιθεωρητή και τον Ο.Σ. 

Ο Διοικητής Υ.Π.Α. 

Δ.ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορίσει τα τυπι κά χρο¬ 


νικά όρια εντός των οποίων πρέπει να εκτελούνται οι έλεγ¬ 
χοι των οργανισμών συντήρησης (Ο.Σ) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η ΔΔ2 εκπονεί (βλ. ΜΟΔ 10) πρόγραμμα εκτέλεσης 
ελέγχων (αυάίίε) των Ο.Σ. Για την σωστή λειτουργία του 
προγράμματος πρέπει να καθορισθούν τα πρότυπα χρο¬ 
νικά όρια εκτέλεσης των ευάίίε (προγραμματισμένοι) και 
των επανελέγχων (ίοΙΙονν-υρ) των παρατηρήσεων. 

Για τον καθορισμό των προτύπων χρονικών ορίων λαμ- 
βάνεται υπόψη το μέγεθος του Ο.Σ. όπως αυτό καθορίζε¬ 
ται στην ΜΟΔ 15 (μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι Ο.Σ.). 

Ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής(ές) 

Τα πρότυπα χρονικά όρια έχουν ως ακολούθως: 

(Α) Προγραμματισμένοι έλεγχοι (αυάίίε) 

1. Μικροί Οργανισμοί Συντήρησης 

Κάθε έλεγχος εκτελείται από έναν Υπεύθυνο Επιθεω¬ 
ρητή και για δύο (2) εργάσιμες ημέρες, ή από δύο (2) 
Υπεύθυνους Επιθεωρητές και για μία (1) εργάσιμη ημέρα. 

(υπολογίζονται 2 ανθρωπο-η μέρες) 

2. Μεσαίοι Οργανισμοί Συντήρησης 

Κάθε έλεγχος εκτελείται από έναν Υπεύθυνο Επιθεω¬ 
ρητή και για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ή από δύο (2) 
Υπεύθυνους Επιθεωρητές και για δύο (2) εργάσιμες ημέ¬ 
ρες. 

(υπολογίζονται 3-4 ανθρωπο-ημέρες) 

3. Μεγάλοι Οργανισμοί Συντήρησης 

Κάθε έλεγχος εκτελείται από δύο ή τρεις Υπεύθυνους 
Επιθεωρητές και για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ή από 
έναν Υπεύθυνο Επιθεωρητή και για πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες. 

(υπολογίζονται 5-6 ανθρωπο-ημέρες) 

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρατηρήσεων που 
καταγράφονται από τους επιθεωρητές, λαμβάνοντας 
υπ’όψιν ότι δεν απαιτείται έλεγχος για το κλείσιμο όλων 
των παρατηρήσεων πολλές από τις οποίες είναι δυνατόν 
να κλείσουν βάσει γραπτής δέσμευσης του Ο.Σ, καθορί¬ 
ζεται πρότυπος χρόνος απασχόλησης για επανέλεγχο 
των Ο.Σ. 

(Β) Επαναληπτικοί έλεγχοι (ίοΙΙονν-υρ) 

1. Μικροί Οργανισμοί Συντήρησης 

Κάθε επανέλεγχος εκτελείται από έναν Υπεύθυνο Επι¬ 
θεωρητή και για μία (1) εργάσιμη ημέρα, (υπολογίζετα 1 
ανθρωπο-ημέρα) 

2. Μεσαίοι Οργανισμοί Συντήρησης 

Κάθε επανέλεγχος εκτελείται από έναν Υπεύθυνο Επι¬ 
θεωρητή και για δύο (2) εργάσιμες ημέρες, ή από δύο (2) 
Υπεύθυνους Επιθεωρητές και για μία (1) εργάσιμη ημέρα, 
(υπολογίζονται 2 ανθρωπο-ημέρες) 

3. Μεγάλοι Οργανισμοί Συντήρησης 

Κάθε επανέλεγχος εκτελείται από δύο ή τρεις Υπεύθυ¬ 
νους Επιθεωρητές και για δύο (2) εργάσιμες ημέρες, ή 
από έναν Υπεύθυνο Επιθεωρητή και για τέσσερις (4) ερ¬ 
γάσιμες ημέρες. 

(υπολογίζονται 4-6 ανθρωπο-ημέρες). 

Σημειώσεις: 

I. Η διάρκεια των επανελέγχων εξαρτάται άμεσα απο 
τον αριθμό και το είδος των παρατηρήσεων για τις οποίες 
απαιτείται διορθωτική ενέργεια εντός του αυτού χρονι¬ 
κού ορίου. Επειδή το 'είδος’της παρατήρησης δεν μπορεί 
να είναι γνωστό εκ των προτέρων, ο Υπεύθυνος Επιθεω- 
ρητής(ές) πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια (στα πλαί¬ 
σια πάντοτε των επιτρεπομένων από τον κανονισμό ύΑΗ- 
145 χοονικών ορίων) να μην συσσωρεύει στον ίδιο επανέ- 
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λεγχο τις παρατηρήσεις των οποίων το 'είδος’ απαιτεί 
χρονοβόρο έλεγχο, ώστε να μην υπερβαίνει, κατά το δυ¬ 
νατόν, τα παραπάνω τεθέντα πρότυπα χρονικά όρια. 

2. Τα ανωτέρω τεθέντα χρονικά όρια είναι ενδεικτικά 
(πρότυπα) των απαιτουμένων χρόνων εκτέλεσης ελέγ¬ 
χων. Ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής(ές), στα πλαίσια του 
ελέγχου μιάς παρατήρησης, μπορεί να ερευνήσει και πλέ¬ 
ον των προγραμματισμένων επί μέρους τμημάτων (πιοά- 
υΐί) τηςΜΑΒΒδ, οπότε τα ανωτέρω χρονικά όρια δύνανται 
να αυξηθούν. 

3. Όταν εκτελείται πλήρης έλεγχος αξιολόγησης [στο 
τέλος της διετίας από τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή(ές) και 
τον ορισθέντα προς τούτο Επιθεωρητή(ές) ΥΠΑ], οι αν- 
θρωπο-ημέρες που απαιτούνται για την εκτέλεσή του 
υπολογίζονται ως το άθροισμα των ανθρωπο-ημερών που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των επί μέρους ελέγχων 
(ευάίΐε) στην διάρκεια της διετίας [μόνο για τον ορισθέντα 
Επιθεωρητή(ές)]. 

Ο Διοικητής 
Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ύΑΒ-145. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της παρούσης είναι να παράσχει οδηγίες συ¬ 
μπλήρωσης του πίνακα προγραμματισμού ελέγχων και 
επαναληπτικών ελέγχων των οργανισμών συντήρησης 
(ϋΑΒ-145 ηταίηίβηαποβ ΟΓραπίζαΙίοπε αυάίί &ηά ίοΙΙονν-υρ 
ρΐαηηίηρ) και να ορίσει το μέγεθος των εν λόγω οργανι¬ 
σμών, για τους σκοπούς των εν λόγω ελέγχων 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

(Α) Συμπλήρωση των πινάκων 

Προγραμματισμός Ελέγχων (ευάίί ρΙαπ) 

1. Στον πίνακα προγραμματισμού των αυάίΐε αναφέρο- 
νται οι προς έλεγχο οργανισμοί συντήρησης (κάθετα) και 
οι εβδομάδες του έτους (οριζόντια), εντός των οποίων 
προβλέπεται να υποστεί έλεγχο ο κάθε οργανισμός συ¬ 
ντήρησης. 

2.0 πλήρης πίνακας ελέγχου (ΜΑΒΒ3 Ροππδ, πιοάυΐυε 
εγείβπι) χωρίζεται σε 16 επί μέρους τμήματα (ητοάυΐί) που 
χαρακτηρίζονται από αντίστοιχους αριθμούς. Οι αριθμοί 
αυτοί (ένας ή περισσότεροι) τίθενται στην αντίστοιχη κυ¬ 
ψέλη (οργ. συντήρησης-εβδομάδος) του πίνακα προ¬ 
γραμματισμού ελέγχων, δεικνύοντας ποιοι έλεγχοι (αυάίΐ) 
θα εκτελεσθούν. 

3. Για την συμπλήρωση του πίνακα πρέπει να λαμβάνε- 
ται υπ’ όψη το μέγεθος του οργ. συντήρησης. 

4. Ο ορισθείς για τον Οργανισμό Συντήρησης Υπεύθυ¬ 
νος Επιθεωρητής εκπονεί πρόγραμμα ελέγχων με βάση 
την κατωτέρω αναφερόμενη συχνότητα εκτέλεσης αυ¬ 
τών. 

5. Το σύνολο των πιοάυΐί πρέπει να ομαδοποιηθεί έτσι 
ώστε να διευ κολύνει την γρήγορη εκτέλεσή των και να κα- 
τανεμηθεί ομοιόμορφα, κατά το δυνατόν, χρονικά. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό να προτιμάται η συμπύκνωση της 
κατανομής σε περιόδους κίνησης (Μάρτιος - Οκτώβριος). 

6. Επιτρέπεται η χρονική μετακίνηση των ελέγχων στην 
περίπτωση που πολλοί εξ αυτών συμπίπτουν την αυτή 
εβδομάδα και θα υπάρξει πιθανώς πρόβλημα ανθρωπί¬ 
νου δυναμικού. 


Προγραμματισμός Επαναληπτικών Ελέγχων (ίοΙΙονν-υρ 
ρΙαπ) 

Ο πίνακας προγραμματισμού επαναληπτικών ελέγχων 
είναι πίνακας της αυτής μορφής με τον παραπάνω πίνακα 
και συμπληρούται με τον ίδιο τρόπο (σημεία 1-6) με τις 
διαφορά ότι οι κυψέλες πληρούνται με τον αριθμό ανα¬ 
φοράς του ευρήματος-παρατήρησης ή της ομάδας πα¬ 
ρατηρήσεων . 

Σημ.: Ως ομάδα παρατηρήσεων ορίζεται το σύνολο 
εκείνων των παρατηρήσεων για τις οποίες έχει δοθεί από 
τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή η αυτή ημερομηνία αποκατά¬ 
στασης. 

Παράδειγμα: 

Από τον 3ο έλεγχο του έτους προέκυψαν 5 παρατηρή¬ 
σεις ή 5 ομάδες παρατηρήσεων. Ο πίνακας προγραμμα¬ 
τισμού επαναληπτικών ελέγχων (ΐοΙΙονν-υρ ρΐεη) θα συ¬ 
μπληρωθεί σε 5 κυψέλες που αντιστοιχούν στις εβδομά¬ 
δες αποκατάστασης των παρατηρήσεων, με τον 'κωδικό’ 
που αποτελείται από 

αρ. πιοάυΐυε ακολουθούμενος από (αρ. παρατήρησης) 

όπου ο αριθμός πιοάυΐυε προκύπτει απο την ΜΑΒΒ5 
Ρογπι 6 του ύΑΑ. 

Σε περίπτωση ομάδων παρατηρήσεων στην κυψιέλη ση¬ 
μείο ύται η κοινή ημερομηνία επανελέγχου. 

(Β) Μέγεθος οργανισμών συντήρησης (ορισμοί για την 
εφαρμογή του προγράμματος) 

1. Γ ενικά 

Το μέγεθος Οργανισμού συντήρησης καθορίζεται κυ¬ 
ρίως από το εύρος των εργασιών που εκτελούνται σ’αυ- 
τόν καθώς και από το πόσο σύνθετες είναι οι εργασίες αυ¬ 
τές. 

Επίσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό 
ύΑΒ 145 είναι δυνατόν να αξιολογείται και η μέθοδος και 
η τυποποίηση της καταγραφής των παρεχόμενων εργα¬ 
σιών ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του Οργανισμού 
Συντήρησης και βάσει της εμπιστοσύνης που δημιουρ- 
γείται για τον Οργανισμό Συντήρησης να ρυθμίζεται και η 
συχνότητα των ελέγχων των. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ένας Οργανισμός Συντήρη¬ 
σης είναι δυνατόν να κατατάσσεται σε ομάδα μικρής με¬ 
σαίας η μεγάλης συχνότητας αξιολόγησης. 

Την απόφαση του καθορισμού ομάδας συχνότητας 
αξιολόγησης την λαμβάνει ο Δ/Δ2 σε συνεργασία με τον 
Τ/Δ2/Α μετά από σχετική εισήγηση των επιθεωρητών οι 
οποίοι έκαναν τον έλεγχο του Οργανισμού. 

2. Συχνότητα ελέγχων Οργανισμών Συντήρησης 

(Α) Οργανισμοί Συντήρησης Μικρής συχνότητας αξιο¬ 
λόγησης (Μικροί ΟΣ) 

Εκτελείται 1 πλήρες ευάίί ανά έτος και κατά την λήξη 
της ισχύος του πιστοποιητικού έγκρισης του ΟΣ, δηλαδή 
στο πέρας της διετίας, αξιολογούνται τα δυο πλήρη ετή¬ 
σια αυάίΐ για την ανανέωση του πιστοποιητικού έγκρισης 
από τον υπεύθυνα επιθεωρητή(ες). 

(Β) Οργανισμοί Συντήρησης Μεσαίας συχνότητας αξιο¬ 
λόγησης (Μεσαίοι ΟΣ) 

Εκτελούνται 2 ευόίί ανά έτος με ολοκλήρωση της ΡΟΒΜ 
6 εντός έτους. Κατά την λήξη της ισχύος του πιστοποιητι¬ 
κού έγκρισης του ΟΣ, δηλαδή οπό πέρας της διετίας, 
αξιολογούνται τα δυο πλήρη ετήσια αυάιί για την ανανέω¬ 
ση του πιστοποιητικού έγκρισης απότον υπεύθυνο επιθε- 
ωρητή(ες). 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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(Γ) Οργανισμοί Συντήρησης Μεγάλης συχνότητας αξιο¬ 
λόγησης (Μεγάλοι ΟΣ) 

Εκτελούνται 3 συάίί ανά έτος με ολοκλήρωση της ΡΟΗΜ 
6 εντός έτους. Κατά την λήξη της ισχύος του πιστοποιητι¬ 
κού έγκρισης του ΟΣ, δηλαδή στο πέρας της διετίας, 
αξιολογούνται τα δυο πλήρη ετήσια αυάίί για την ανανέω¬ 
ση του πιστοποιητικού έγκρισης από τον υπεύθυνο επιθε¬ 
ωρητή^). 

3. Τροποποίηση της συχνότητας αξιολόγησης Οργανι¬ 
σμού Συντήρησης 

Σύμφωνα μετά αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγρα¬ 
φο 1, κάθε αλλαγή στην σύνθεση ΟΣ αερομεταφορέα ή η 
τροποποίηση των ικανοτήτων ΟΣ ή η τεκμηριωμένη από 
τους υπεύθυνους επιθεωρητές παρατήρηση αύξησης 
των ευρημάτων ΟΣ θα πρέπει να συνεπάγεται την αλλαγή 
της συχνότητας ελέγχων αξιολόγησης στο αμέσως μεγα¬ 
λύτερο επίπεδο. 

Μετά από έναν ετήσιο κύκλο επιθεωρήσεων είναι δυνα¬ 
τόν η συχνότητα των επιθεωρήσεων να επανατροποποιη¬ 
θεί εφόσον τούτο κριθεί δυνατόν από τον Δ/Δ2. 

Για ΟΣ που παρουσιάζουν μικρό αριθμό ευρημάτων εί¬ 
ναι δ υνατόν η συχνότητα των ελέγχων να μειωθεί από τον 
Δ/Δ2. 

Σημειώσεις: 

1. Στην περίπτωση που οργανισμός συντήρησης αιτηθεί 
περαιτέρω τύπους ή ικανότητες τότε εντάσσεται στο μέ¬ 
γεθος που αναλογεί στο νέο αριθμό τύπων ή ικανοτήτων. 


2. Για την εφαρμογή του παρόντος (έχοντας υπόψη τις 
περιοδικές διακυμάνσεις του αριθμού αεροσκαφών των 
αερομεταφορέων ή/και των νέων ικανοτήτων που μπορεί 
να αιτηθεί κάθε οργανισμός συντήρησης), ο οργανισμός 
συντήρησης που προτίθεται να επεκτείνει τον κύκλο ερ¬ 
γασιών του έτσι ώστε να αλλάξει μέγεθος βάσει των ορι¬ 
σμών του παρόντος, οφείλει να το δηλώσει στον Υπεύθυ¬ 
νο Επιθεωρητή μέχρι το τέλος Φεβρουάριου εκάστου 
έτους, προκειμένου να αποφεύγεται αντίστοιχη επιβά¬ 
ρυνση προγραμματισμού και εκτέλεσης των ελέγχων. 

3. Οργανισμός Συντήρησης που δύναται να καταταχθεί, 
βάσει των χορηγηθέντων ικανοτήτων, σε περισσότερα 
των ανωτέρω αναφερθέντων μεγεθών, κατατάσσεται στο 
μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ο Διοικητής Υ.Π,Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης είναι να θέσει πρότυπα χρονικά 
όρια επί της αλληλογραφίας που υφίσταται μεταξύ Υπεύ¬ 
θυνου Επιθεωρητή(ών) και Οργανισμών Συντήρησης 
(Ο.Σ). 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ορίζονται τα κατωτέρω πρότυπα χρονικά όρια : 


Είδος αλληλογραφίας 


Χρονικό Όριο 


Αποστολή παρατηρήσεων από Δ2 (Υ.Ε) σε Ο.Σ 

Η ημερομηνία αποστολής αυτού του εγγράφου θεωρείται η αρχή υπολογισμού τωντριμήνων παρατάσεων 
Γ ια την υποβολή από τον Ο.Σ. σχεδίου διορθωτικών ενεργειών 

0 μήνας αυτός συμπεριλαμβάνεται στο μέγιστο διάστημα των 3 μηνών που χορηγείται για την 
εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών επί των παρατηρήσεων. 

Παροχή εγκρίσεων αλλαγής των υπευθύνων ατόμων της εταιρείας 

Έγκριση τροποποιήσης του εγχειριδίου λειτουργίας του Ο.Σ (ΜΟΕ) (μέχρι 10 σελίδες) 

Εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών επί παρατηρήσεων. 

Αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών 

Γίνεται μετά την εκτέλεση ίοΙΙονν-υρ ή με επιστολή (προσωρινά και μέχρι 
την εκτέλεση του ίοΙίονν-υρ) 

Εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών επί παρατηρήσεων 
που προωθήθηκαν στον Υπόλογο Δ/ντή του Ο.Σ. 

Έγγραφη ειδοποίηση του Υπολόγου Δ/ντή προς ενημέρωση ότι ο Ο.Σ. έχει την τελική τρίμηνο 
προθεσμία για να εκτελέσει διορθωτικές ενέργειες επί παρατηρήσεων ελέγχου. 


1 εβδομάδα 


1 μήνας 

2 εβδομάδες 

2 εβδομάδες 

3 μήνες (μέγιστο) 

15 ημέρες 

(για επιστολή μόνο) 

3 μήνες (μέγιστο) 

15 ημέρες 

(από την λήξη του 3μήνου) 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για την παρακολούθηση των ανωτέρω ημερομηνιών και 
για κάθε Ο.Σ. τηρούνται δύο φύλλα παρακολούθησης εκ- 
κρεμουσών υποθέσεων ανά Ο.Σ. 

Αντίγραφο της αλληλογραφίας τηρείται στον φάκελο 
του Ο.Σ. του Υπεύθυνου Επιθεωρητή και το πρωτότυπο 
τοποθετείται, με ευθύνη του Τ/Δ2/Α, στον φάκελο του 
Ο.Σ. 

Η εισερχόμενη για τον κάθε Ο.Σ. αλληλογραφία παρα- 
δίδεται εντός της ημέρας εισόδου στον Υπεύθυνο Επιθε¬ 
ωρητή ο οποίος και υπογράφει την παραλαβή του. 

Ο Τ/Δ2/Α τηρεί σχετικό αρχείο-κατάσταση παράδοσης- 
παραλαβής εγγράφου. 

Ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής τηρεί κατάσταση με τις τε¬ 


λικές ημ/νίες απάντησης προς τον Ο.Σ, σύμφωνα με τα τε- 
θέντα πρότυπα χρονικά όρια, και υποχρεούται να παραδί- 
δει ενυπόγραφα αντίγραφα αυτού στον Τ/Δ2./Α ή Δ/Δ2, 
όταν τούτο ζητηθεί, για λόγους ελέγχου (σωστής τήρη¬ 
σης ημ/νιών, πληρότητας, κλπ). 

Η εν λόγω κατάσταση μπορεί να είναι σε μορφή τετρα¬ 
δίου, ημερολογίου, κλπ, αρκεί να είναι σαφής ο οκοπός 
της και ο προσδιορισμός των ημ/νιών απάντησης προς 
τον Ο.Σ. 

Επίσης μπορεί να τηρείται και σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου (ννίηννοΓά). 

Ο Διοικητής Υ.Π,Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΖ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΘΕΜΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ϋΑΒ-145 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορίσει τις διαδικα¬ 
σίες που πρέπει να ακολουθούνται για την συμπλήρωση 
του πίνακα που περιλαμβάνει τους εγκεκριμένους σύμ¬ 
φωνα με το ϋΑΒ-145 οργανισμούς συντήρησης 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σε κάθε εγκεκριμένο σύμφωνα με το ϋΑΒ-145 οργανι¬ 
σμό συντήρησης χορηγείται Πιστοποιητικό Έγκρισης και 
Κατάσταση Έγκρισης που φέρουν μοναδικό χαρακτηρι¬ 
στικό αριθμό. Ο τύπος του εν λόγω αριθμού φέρει τα χα¬ 
ρακτηριστικά ΉΟΑΑ’ ακολουθούμενο από τριψήφιο αρα¬ 
βικό αριθμό πχ ΗΟΑΑ 001. 

Ο αριθμός αυτός δεν μεταβάλλεται όταν ο οργ. συντή¬ 
ρησης αλλάξει ονομασία. 

Εάν γίνει ανάκληση του Πιστοποιητικού Έγκρισης ή δια¬ 
κοπούν οι δραστηριότητες του οργ. συντήρησης, τότε ο 
αριθμός έγκρισης παραμένει ανενεργός μέχρις ότου εκ- 
δοθεί πιστοποιητικό με αύξοντα αριθμό 999, οπότε επα· 
νενεργοποιούνται οι ανενεργοί αριθμοί. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Κατά την χορήγηση Πιστοποιητικού Οργανισμού Συ¬ 
ντήρησης κατά ϋΑΒ-145, χορηγείται αύξων αριθμός που 
λαμβάνεται από τον πίνακα οργανισμών συντήρησης. 

Ο πίνακας τηρείται με ευθύνη του Δ/Δ2 ή εξουσιοδο¬ 
τημένου υπαλλήλου στο αρχείο της Δ2. 

Στον πίνακα καταχωρούνται τα ακόλουθα ; 

1. ο αυξων αριθμός του Οργανισμού Συντήρησης (Ο.Σ.) 

2. το πλήρες όνομα του Οργανισμού (εάν είναι απαραί¬ 
τητο και στην Αγγλική) 

3. ο αριθμός του Πιστοποιητικού Έγκρισης κατά ϋΑΒ- 
145 όπως αυτός αναγράφεται στο Πιστοποιητικό (ΗΟΑΑ 
XXX) 

4. η ημερομηνία χορήγησης του Πιστοποιητικού Έγκρι¬ 
σης 

5. η ημερομηνία καταχώρησης στον υπόψη κατάλογο 

6. η διεύθυνση και το τηλέφωνο/ί&χτου Ο.Σ, και 

7. υπογραφή του καταχωρού ντος (Δ/Δ2 ή εξουσιοδοτη¬ 
μένου). 

Ο πίνακας αυτός θα τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή 
(αρχείο τύπου '\Λ/ίηννοΐ'ά’), που θα ανανεώνεται κάθε τέ¬ 
λος τρέχοντος μηνός από τον Δ/Δ2 ή τον εξουσιοδοτημέ¬ 
νο υπάλληλο. Το αρχείο θα κοινοποιείται στους Υπεύθυ¬ 
νους Επιθεωρητές. 

Ο τυπωμένος κατάλογος θα φέρει, πέραν των ανωτέρω 
καταχωρήσεων, αριθμό αναθεώρησης και ημερομηνία 
έκδοσης (στο κάτω δεξιά τμήμα της σελίδας) και θα το¬ 
ποθετείται στον φάκελο 'Κατάλογος Εγκεκριμένων Ορ¬ 
γανισμών Συντήρησης ϋΑΒ-145’ του αρχείου της Δ2, με 
ευθύνη του Τ/Δ2/Α. 

Ο φάκελος ^Κατάλογος Εγκεκριμένων Οργανισμών Συ¬ 
ντήρησης κατά ϋΑΒ-145’ χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώ¬ 
το μέρος θα τοποθετείται ο ενημερωμένος κατάλογος 
των Οργανισμών Συντήρησης, στον οποίο θα γίνονται οι 
χειρόγραφες καταχωρήσεις του τρέχοντος μηνός και στο 
δεύτερο μέρος θα αρχειοθετούνται οι εκτυπωμένες κα¬ 
ταστάσεις των προηγουμένων μηνών. 

Στον ίδιο φάκελο, και εντός φακέλου αλληλογραφίας, 


θα φυλάσσεται και η δισκέτα του Η/Υ που περιέχει τις εν 
λόγω καταστάσεις. 

Ο Διοικητής Υ.Π.Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ϋΑΒ-145. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας είναι να καθορίσει την διαδικα¬ 
σία που ακολουθείται από τους Υπεύθυνους Επιθεωρη¬ 
τές (Υ, Ε) για την παράδοση-παραλαβή του φακέλλου του 
οργανισμού συντήρησης (Ο.Σ) που ελέγχουν, μετά την 
έκδοση απόφασης ανάθεσης ελέγχου σε άλλον Υπεύθυ¬ 
νο Επιθεωρητή(ές) (Υ.Ε). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το πρόγραμμα ελέγχων των Ο.Σ (ΤΟΟΙΟ), απαιτεί τον 
ορισμό Υ.Ε (ΤΟ006) ανά διετία. 

Κάθε Υ. Ε (ή ομάδα Υ.Ε) πρέπει να έχει φροντίσει για την 
πλήρη εκτέλεση του προγράμματος ελέγχων καιτον επα¬ 
νέλεγχο των παρατηρήσεων, προκειμένου να έιναι δυνα¬ 
τή η ανανέωση του Πιστοποιηπκού του Ο.Σ. 

Επειδή είναι δυνατόν να αλλάξει ο ορισθείς Υ.Ε (ή ομά¬ 
δα Υ.Ε) και επειδή είναι πιθανόν να υπάρχουν σε εκκρε¬ 
μότητα επαναληπτικοί έλεγχοι, λόγω του απαιτουμένου 
για διορθωτικές ενέργειες χρόνου, επιβάλλεται σχετική 
ενημέρωση του Υ.Ε που θα αναλάβειτον Ο.Σ. 

Η ενημέρωση του παραλαμβάνοντος Υ.Ε επί των εκκρε¬ 
μοτήτων και, γενικά, επί των προβλημάτων που παρου¬ 
σίασε ο Ο.Σ, γίνεται μετά την ανανέωση του πιστοποιητι¬ 
κού 

ϋΑΒ-145, παρουσία του Τ/Δ2/Α (ή απουσία αυτού, του 
Δ/Δ2), με την παραλαβή-παράδοση του φακέλλου του 
Ο.Σ, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 

Ο αναλαμβάνων Υ.Ε δύναται να αρνηθεί την ανάθεση 
του Ο.Σ στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των σχετι¬ 
κών εγγράφων, αλληλογραφίας, κλπτου φακέλλου, δια¬ 
πιστώσει ότι 

υφίστανται ατέλειες-ασάφειες επί: 

- των ανανεωθέντων πιστοποιητικών, ή/και 

- των κατά την παρελθούσα διετία διορθωτικών ενερ¬ 
γειών του Ο.Σ, ώστε να μην προκύπτει ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κανονισμού.. 

Αυτό τίθεται στον Τ/Δ2/Α και εν συνεχεία στον Δ/Δ2 (εάν 
παραστεί ανάγκη), προκειμένου να προσδιορισθεί: 

-ποιος των Υπευθύνων Επιθεωρητών (παραλαμβάνων ή 
παραδίδων) θα εκτελέσει τυχόν πρόσθετους ελέγχους, 
και 

- ο προγραμματισμός των ελέγχων αυτών. 

Η παράδοση-παραλαβή πρέπει να ολοκληρώνεται 
εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της εντολής ανά¬ 
θεσης καθηκόντων Υπευθύνου Επιθεωρητή (ΜΟΔ 6). Το 
πρακτικό καταχωρείται στον φάκελο του Ο .Σ (’κρεμαστό’) 
με ευθύνη του Τ/Δ2/Α και αντίγραφα λαμβάνουν ο παρα- 
δίδων(ντες) και αναλαμβάνων(ντες) Υ.Ε., εάν το επιθυ¬ 
μούν. 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα πρακτικού παράδοσης - πα¬ 
ραλαβής. 

Ο Διοικητής Υ.Π.Α. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 
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Π ρακτικό I Ιαράδ οσης - 1 Ιαραλα βής _ Υπόδειγμα 

___φακέλου Ορ γανισ μού Σ υντή ρησης Μ11- 145 

Λ. Σι; εφαρμογή των οριζόμενων στην ΊΌΟ1 2 , την __ _ παρεδόΟη 

«ρι'ίκελλος του Οργανισμοί» Συντήρησης της εταιρείας__ ____ 

με αριθμό έγκρισης I ΙΟΛΛ _.ενημερωμένος μέχρι την__ 

από τον Υπεύθυνο ί·πιΟεωρητή(ές) αυτής__ 

στον Υπεύθυνο ΙΙπιΟεωρητή(ές)_____ 

παρουσία του Ι/Δ2/Λ Δ/Δ2 (διαγράφετε αναλογίας) κου __ 

Β. Κατά τον έλεγχο του φακέλλου του Οργανισμού Συντήρησης, από τον παραλαμβάνοντα 
Υπεύθυνο Ιΐπιθεωρητή(ές) παρατηρήΟησαν τα ακόλουθα : (αναφέρατε παρατηρήσεις) 


Γ. 


Για τα ανώτερο» συνεφιονήΟησαν τα ακόλουθα : (συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις) 
Ο φάκελος του οργανισμού Συντήρησης είναι πλήρης ; 

Γάν ΌΧΙ αναφέρατε ενέργειες (πρόσθετοι έλεγχοι και ενημέρωση προγράμματος ελέγχων). 

I ΙρόσΟετοι έλεγχοι: 


ΟΧΙ 


ΙΝΛΙ 


Ίίγινε ενημέριυση του προγράμματος ελέγχων : 
Ο παραδίδων(οντες) 


ΝΛΙ 


ΟΧΙ 


Ο παραλαμβάνων(οντες) 


/Δ2 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Α/ΦΩΝ 

Ταχ. Δΐ£ΐκ}»νση: Γ.Θ. 73751 

166 04 Ελληνικό 
πληροφορίες: [. Γ μα Φας 
Τηλάρωνο: 997-2902 

Θέμα : Ορισμός Υπευθύνων Επιθεωρητών (ΒεεροηείόΙθ 
δυπ/βγοτε) στους Οργανισμούς Συντήρησης, 

Σχετ.: ΥΠΑ/Δ2/Α/41918/ 10467 

Α. Με την παρούσα ανατίθενται στους Επιθεωρητές Πτη¬ 
τικής Ικανότητας ΥΠ Α που αναφέρονται στον συνημμένο πί¬ 
νακα τα καθήκοντα του Υπευθύνου Επιθεωρητή ύΑΒ-145 
στους αντιστοίχως αναφερομένους Οργανισμούς Συντή¬ 
ρησης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κα¬ 
νονισμού ύΑΠ-145, για χρονικό διάστημα ενός {1) έτους από 
ιην έκδοση του παρόντος σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό. 

Β. Οι Υπεύθυνοι Επιθεωρητές ϋΑΒ-145 υποχρεούνται να 
εκπονήσουν εκ νέου και να καταθέσουν στην Δ/Δ2 το πρό¬ 
γραμμα (αυάϋ) που προτίθενται να εκτελέσουν, έχοντας 
υπ’όψη; 

-Το πρόγραμμα που υποβλήθηκε με το ανωτέρω σχετικό. 

- Για κάθε ημερομηνία ελέγχου πρέπει να αντιστοιχεί συ¬ 
γκεκριμένος αριθμός πιοάυΐθδ. 

- Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν σε κάθε Οργανισμό Συ¬ 
ντήρησης φαίνονται στον πίνακα ανάθεσης έργου υπευθύ¬ 
νων επιθεωρητών, 

- Ότι εκτελείται με βάση το πιοάυΐυε εγείβπι (νέα φόρμα 
ΜΑΠΒ5, πποάυΐί 1 μέχρι 16). 

-Τοπρόγραμμα τω ν προβλεπο μένω ν ανά έτος αυ όίΐε πρέ¬ 
πει να ολοκληρωθεί μέχρι και την 30.09.2000. 

- Τις κανονικές άδειες και εορτές. 

Το πρόγραμμα κοινοποιείται και στους ενδιαφερομένους 
Οργανισμούς Συντήρησης προκειμένου να είναι ενημερω¬ 
μένοι και να προγραμματίζεται η διαθεσιμότητα του αρμο¬ 
δίου προσωπικού. 

Γ. Οι Υπεύθυνοι Επιθεωρητές υποχρεούνται με δική τους 
ευθύνη να: 

-τηρούν στους κρεμαστούς φακέλλους λεπτομερές αρ¬ 
χείο των αυάίίε που εκτελούν. 

- ενημερώνουν το εγχειρίδιο (ΜΟΕ) του Οργανισμού Συ- 
'-σήρησης που τους έχει ανατεθεί βάσει των εγκεκριμένων 
ιροποποιήσεών του. 

- κοινοποιούν τα ευρήματα των αυάίίε που εκτέλεσαν 
στους Οργανισμούς Συντήρησης σύμφωνα με τις εν ισχύει 
διαδικασίες μέσω της Δ/Δ2 

- τηρούν επακριβώς τις ημερομηνίες των ίοΙΙονν-υρε που 
έχουν εισηγηθεί και να καταγράφουν τα αποτελέσματα αυ¬ 
τών, με αντίστοιχη πάντα ενημέρωση του κεντρικού αρχεί¬ 
ου όπου τηρούνται τα ευρήματα και του ενεργού φακέλλου 
εκκρεμοτήτων. 

- παρακολουθούν την εφαρμογή των διορθωτικών ενερ¬ 
γειών του Οργανισμού Συντήρησης εντός των προδιαγρα- 
φέντων χρονικών ορίων. 

- να αναφέρονται άμεσα στην Δ/Δ2 σε περίπτωση που ο 
Οργανισμός Συντήρησης δεν συμμορφούται προς τις υπο¬ 
δείξεις των, εισηγούμενοι σχετικές διορθωτικές ή διοικητι¬ 
κές ενέργειες. 

Δ. Να σημειωθεί ότι ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής : 

- δύναται να ερευνήσει πλέον του ενός συνόλου πιοόυΐί 
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εάν το επιθυμεί και εφ' όσον υφίσταται διαθέσιμος χρόνος, 
προκειμένου να καλύψει τις δραστηριότητες του Οργανι¬ 
σμού μέχρι την 30.09.2000. 

- δύναται να ερευνήσει όλες τις πτυχές μιάς παρατήρη- 
σης-προβλήματος προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για 
τυχόν βαθύτερο αίτιο, ώστε να είναι σαφέστερη και εποικο¬ 
δομητικότεροι η παρατήρησή του 

- πρέπει να προσαρμόσει κατάλληλα το πρόγραμμά του 
έτσι ώστε να μήν υπερβεί το χρονικό όριο της 30.09.1999, 
σε περίπτωση που καταναλωθεί χρόνος πέραν του διαθεσί¬ 
μου κατά το πρόγραμμα. 

Ε. Γενικά 

- Οι φάκελοι των Οργανισμών Συντήρησης ευρίσκονται 
ειςτο κεντρικό αρχείο και τηρούνται από τον Υπεύθυνο Επι¬ 
θεωρητή εκάστου Οργανισμού Συντήρησης, κάθε Δε σχετι¬ 
κό έγγραφο καταχωρείται από τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή ο 
οποίος έχει και την ευθύνη για τους φακέλους των εταιρει¬ 
ών που ελέγχει. 

- Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επιθεωρητής απουσιά¬ 
σει για λόγους ανωτέρας βίας για μεγάλο χρονικό διάστη¬ 
μα, τότε ο Δ/Δ2 κατανέμει σε άλλους Υπεύθυνους Επιθεω- 
ρητάς το πρόγραμμά του, προσπαθώντας να μηνεπιρεάσει 
κατά το ελάχιστο δυνατό το γενικώτερο πρόγραμμα. 

- Η αλληλογραφία του Οργανισμού Συντήρησης (τροπο¬ 
ποίηση ΜΟΕ, έλεγχος διορθωτικών ενεργειών, κλπ ύΑΒ-145 
θέματα) θα διεκπεραιώνεται από τον Υπεύθυνο Επιθεωρη¬ 
τή με την σύμφωνη γνώμη της ιεραρχίας της διεύθυνσης. 

- Οι τροποποιήσεις που αιτείται ο Οργανισμός Συντήρη¬ 
σης και οι αναθεωρήσεις του ΜΟΕ ελέγχονται και προω¬ 
θούνται για έγκριση απο τον ορισθέντα Υπεύθυνο Επιθεω¬ 
ρητή ως ανωτέρω. 

- Ο Δ/Δ2 οφείλει να ελέγχει την κανονική και άνευ καθυ¬ 
στερήσεων εξέλιξη του προγράμματος εκάστου Υπευθύ¬ 
νου Επιθεωρητού. 

- Όταν Απαιτείται έλεγχος από ομάδα επιθεωρητών, είναι 
δυνατόν μεν να μοιρασθεί το έργο του ελέγχου με κοινή 
συμφωνία των επιθεωρητών αλλά οι απαιτούμενοι έλεγχοι 
διεξάγονται ταυτόχρονα από τους επιθεωρητές της ομά¬ 
δας. 

- Παράδοση παραλλαβή Οργανισμών Συντήρησης σύμ¬ 
φωνα με τις διαδικασίες εντός δύο ημερών, 

- Το έγγραφο ΥΠΑ'Δ2/Α/41918/10467/30.09,99 παύει να 
ισχύει με την κοινοποίηση του παρόντος. 

Ο Δ/ντής Πτητικών Προτύπων 
Α. ΜΟΥΣΛΙΔΗΣ 

Κοινοποίηση: 

- Γρ. κ. Δ/του Ακριβές αντίγραφο 

- ΓΔΑΜ 0 Προϊστάμενος Κεντρικής Γραμμοιείας 

-ΜΕΤΕ Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

- Όλοι οι Οργ. Συντήρησης 

(μέσω ορισθέντος Υπεύθυνου Επιθεωρητή) 
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